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TM 9-6695-272-34P 
DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE 


REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST 


SECTION I. INTRODUCTION 


1. Scope. This RPSTL lists and authorizes spares and repair parts required for performance of direct and general 
support maintenance of Synthesizer, Generator, Hewlett-Packard, Model 3335AOPT001-K06. It authorizes the 
reguisitioning, issue, and disposition of spares and repair parts as indicated by the Source, Maintenance and 
Recoverability (SMR) codes. 


2. General. In addition to this [section 1] Introduction, the Repair Parts and Special Tools List is divided into the following 
sections: 


a. [Section IL) Repair Parts List. A list of spares and repair parts authorized by this RPSTL for use in the 
performance of maintenance. Parts lists are composed of functional groups in ascending numeric sequence. Parts are 
listed in alphabetical sequence within each figure number. 


b. Section Ill. Special Tools List. Not applicable. 


c. National Stock Number and Part Number Index. A list, in National Item Identification Number 
(NIIN) sequence, of all National Stock Numbered (NSN) items appearing in the listing, followed by a list in alphanumeric 
sequence of all part numbers appearing in the listing. NSN's and part numbers are cross-referenced to the figure and 
item number appearance. 


3. Explanation of Columns 

a. Item No. (Column (1)). Indicates the number used to identify each item appearing in the listing. 

b. SMR CODE (Column (2). The Source, Maintenance, and Recoverability (SMR) code is a 5-position code 
containing supply/requisitioning information, maintenance category authorization criteria, and disposition instructions as 


shown in the following breakdown: 


Source Maintenance Recoverability 
Code Code Code 


NE EN | 5th position 
XX 1st two XX X 
| positions 


How you get an item. 3d position 4th position Who determines 
disposition action on 
Who can install Who can do an unserviceable 
replace, or use complete repair* item. 
the item. on the item. 


*Complete Repair: Maintenance capacity, capability, and authority to perform all the corrective maintenance tasks of the 
"Repair" function in a use/user environment in order to restore serviceability to a failed item. 
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(1) Source Code. The source code tells you how you get an item needed for maintenance, repair, or overhaul of 
an end item/equipment. Source codes are always the first two positions of the SMR code. Explanation of source codes 
follows: 


Code Explanation 


PA - Stocked items; use the applicable NSN to reguest/reguisition items with this code. This item is authorized to the 
category indicated by the code entered in the 3d position of the SMR code. 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes tell you the levels) of maintenance authorized to USE and REPAIR 
support items. The maintenance codes are entered in the third and fourth positions of the SMR code as follows: 


(a) The maintenance code entered in the third position tells you the lowest maintenance level authorized to 
remove, replace, and use an item. The maintenance code entered in the third position will indicate authorization to the 
following level of maintenance. 

Code Application/Explanation 
F -Direct support level can remove, replace, and use the item. 
(b) The maintenance code entered in the fourth position tells you whether or not the item is to be repaired 


and identifies the lowest maintenance level with the capability to do complete repair (i.e., perform all authorized repair 
functions). This position will contain one of the following codes. 


Code Application/Explanation 
F -Direct support is the lowest level that can do complete repair of the item. 
Z -Nonrepairable. No repair is authorized. 


(3) Recoverabilitv Code.  Recoverability codes are assigned to items to indicate the disposition action on 
unserviceable items. The recoverability code is entered in the fifth position of the SMR code as follows: 


Recoverability Definition 
Codes 
Z -Nonrepairable item. When unserviceable, condemn and dispose of the item at the level of 


maintenance shown in the third position of the SMR code. 


F -Reparable item. When uneconomically reparable, condemn and dispose of the item at the direct 
support level. 
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Recoverability Definition 
Codes 
A -Item requires special handling or condemnation procedures because of specific reasons (e, 


precious metal content, high dollar value, critical material, or hazardous material). Refer to 
appropriate manuals/directives for specific instructions. 


c. FSCM (Column (3)). The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code which is used 
to identify the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the item. 


d. PART NUMBER (Column (4)). Indicates the primary number used by the manufacturer individual, company, 
firm, corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its 
engineering drawings, specifications standards, and inspection reguirements to identify an item or range of items. 


NOTE: When you use an NSN to reguisition an item, the item you receive may have a different part 
number from the part ordered, but go ahead and use or furnish it as the replacement part. 


e. DESCRIPTION AND USABLE ON CODE (UOC) (Column (5)). This column includes the following information: 
(1) The Federal item name and, when reguired, a minimum description to identify the item. 
(2) The usable on code, when applicable (see [paragraph 5.]Special Information). 


f. QTY (Column (6)). The ATY (quantity per figure column) indicates the quantity of the item used in the parts list 
which is prepared for a functional group, subfunctional group, or an assembly. 


4. Explanation of Columns 
a. NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) INDEX 


(1) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN by National item identification number (NIIN) 
seguence. The NIIN consists of the last nine digits of the 
NSN 
(i.e., 5305-01-674-1467). When using this column to locate an item, ignore the first 4 digits of the NSN. However, the 
NIIN 
complete NSN should be used when ordering items by stock number. 


(2) FIG. column. Indicates the figure number used to identify each item appearing in the listing. The figures are 
in numerical order in|Section ll. 


(3) ITEM column. The item number identifies the item associated with the figure listed in the adjacent FIG. 
column. This item is also identified by the NSN listed on the same line. 
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b. PART NUMBER INDEX. Part numbers in this index are listed by part number in ascending alphanumeric 

sequence (i.e., vertical arrangement of letter and number combination which places the first letter or digit of each group in 
order A through Z, followed by the numbers 0 through 9 and each following letter or digit in like order). 


(1) FSCM column. The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code used to identify 
the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the item. 


(2) PART NUMBER column. Indicates the primary number used by the manufacturer (individual, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its engineering 
drawings, specifications standards, and inspection requirements to identify an item or range of items. 

(3) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN for the associated part number and manufacturer 
identified in the PART NUMBER and FSCM columns to the left. The part number line entry (with NSN, when available) 
identifies the first figure/item number appearance for which the part number is applicable. The part number is not listed 
for additional figure/item number appearances identified by that part number. 

(4) FIG. column. This column lists the number of the figure where the item is located in|Section Il. 


(b) ITEM column. The item number is that number assigned to the item as it appears in the figure referenced in 
the adjacent figure number column. 


5. Special Information 


a. Repair parts for components of standards sets which can be identified as existing in the supply system will be 
requisitioned through normal supply channels from the appropriate supply commodity manager. 


b. Repair parts for components of standards sets which cannot be identified as to proper supply source will be 
requisitioned from USAMICOM, using routing identifier B64 and furnishing, as a minimum, the following as exception data. 


(1) Component stock number of the individual end item to be repaired. 
(2) Component manufacturer's equipment model number and serial number. 
(3) The equipment manufacturer's stock number as listed in the appropriate manual for the desired repair part. 


(4) The repair part reference designation, circuit reference, circuit symbol schematic designation, or reference 
number as listed in the manufacturer's manual. 


(b) The technical specification of the repair part as contained in the appropriate manufacturer's manual. 


(6) The title and date of the manufacturer's manual from which the information in a and b(3), (4), and (5) above 
was taken. 


c. For requisitioning miscellaneous consumable maintenance supplies or expendable supplies, use CTA 50-970. 
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d. The usable on code appears in the lower left corner of the Description column heading. Usable on codes are 
shown as "UOC" in the Description column (justified left) on the first line applicable item description/nomenclature. 
Uncoded items are applicable to all models. 

e. This RPSTL does not contain illustration for items listed in [Section II] since the manufacturer's manuals contain 
exploded view illustrations which are adequate for repair parts location. Copies of the manufacturer's manual 
Synthesizer, Generator, Hewlett-Packard, Model 3335AOPT001-K06 are furnished with the equipment for which this 
RPSTL is prepared. The figure and item numbers in the listing are for locating the item within this RPSTL. 

6. How to Locate Repair Parts 
a. When National Stock Number or Part Number is Not Known. 


(1) First. Refer to the parts list to locate the item by description. This list is listed in alphabetical sequence within 
each figure number. 


(2 Second. After locating the item in the Repair Parts List, refer to the Part Number Index to find the NSN. 
b. When National Stock Number or Part Number is Known. 
(1) First. Using the Index of National Stock Numbers and Part Numbers, find the pertinent National Stock 
Number or Part Number. The NSN index is in National Item Identification Number (NIIN) sequence. The part numbers in 
the Part Number index are listed in ascending alphanumeric sequence. Both indexes cross-reference you to the 


illustration figure and item number of the item you are looking for. 


(2 Second. After finding the figure and item number, verify that the item is the one you're looking for, then 
locate the item number in the repair parts list for the figure. 


7. Abbreviations. Not applicable. 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


170 
180 


200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 


270 
280 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFFF 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 


PAFFF 
PAFFF 


PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 
PAFFF 


PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


94375 
28480 


28480 
28480 
16428 
28480 
28480 
28480 
56289 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


RF-03152M 
5060-9596 


5040-7201 
0403-0029 
17743 

2110-0545 
5040-7220 
5040-7219 


36DX153G015AB2A 


0180-2671 
03335-66505 


03335-66503 


03335-66504 


0333566538 


03335-66507 


03335-66532 


03335-66501 


03335-66509 
03335-6651 1 


03335-66514 


03335-66516 


03335-66513 


03335-66522 


03335-66517 


03335-60104 


03335-60103 


03335-66536 


1460-0553 
1460-1345 
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REPAIR PARTS LIST 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0010 - FIGURE 1 


SYNTHESIZER, GENERATOR 
3335AOPT001-K06 (28480) 


MIS-35938 (18876) 

ADAPTER, CGONNECTOR.. eene 4 
ATTENUATOR ASSEMBLY FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0180, FIGURE 18.................. sse 
BUMPER; PEASTIG. ette ee been 4 
BUMPER, RUBBER sutta teet EN 1 
CABLE ASSEMBLY, POWE. eene 1 
GAP; ELEGTRIGAL kunn tetto pie ae E 1 
CAP, HANDLE GIRA... 1 
CAP STRAP HANDLE ................. ee ee ee se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee de ee 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE ee dese see ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 3 
CAPACITOR, FIXED, ELE ee dese see ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 2 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0030, FIGURE 3... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0040, FIGURE Aai Ee see Ee Ee KG WE Re KNEG una ali 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0050, FIGURE 5... nn 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0060, FIGURE G... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0070; FIGURE Z; , u ee Ee Geek Ke Ge ENEE EN 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0080, FIGURE 8... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0090, FIGURE 9... 
CIRCUIT CARD ASSEMB. nn 1 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0100, FIGURE 10............ imei rete 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0110, FIGURE 11... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0120, FIGURE 12... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0130, FIGURE 13... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0140; FIGURE 14... ....... init rti aa ea 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0150, FIGURE 15... itn ite kataks a tina 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0160, FIGURE 16... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0170, FIGURE. 17... itti rtt aa ettet 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0020, FIGURE 2... nn 
CLIP; ELEGTRIGAL EET 3 
CLIP, RETAINING ERSP 2 


2-1 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO GODE 
290 PAFZZ 
300 PAFZZ 
310 PAFFF 
320 PAFFF 
330 PAFFF 
340 PAFZZ 
350 PAFZZ 
360 PAFZZ 
370 PAFZZ 
380 PAFZZ 
390 PAFZF 
400 PAFZZ 
410 PAFZZ 
420 PAFZZ 
430 PAFZZ 
440 PAFZZ 
450 PAFZZ 
460 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80 PAFZZ 
90 PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140  PAFZZ 
150 PAFZZ 
160 PAFZZ 
170 PAFZZ 
180 PAFZZ 
190 PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 | PAFZZ 
230 PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
28480 
28480 


28480 
28480 


28480 
50436 
81349 
28480 
28480 
28480 
04713 
28480 
28480 
28480 
82389 
81349 
28480 


81349 
81349 
18876 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
57582 
72136 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


1250-0102 
1250-0083 
03335-66515 


03335-66512 
03335-66510 


3160-0097 
5061-0077 
F02A250V2A 
2110-0543 
0403-0147 
5060-0329 
MDA990-1 
5060-9937 
5060-9804 
8101-1609 
1141039 
M83731/9-231 
5040-7202 


M39014/02-1350 
M39014/20-0109 
9059370 
M39003/01-3085 
M39003/01-3082 
CMRO5E820GODR 
CMRO5E360GODR 
CMRO5E270GODR 
0160-2202 
0160-2203 
CMRO5E560GODR 
CMR05C100DODR 
CMRO5E510GODR 
CMROSF131GODR 
CM10FD111G03 
0140-0215 
0140-0202 
KDM15F141G0501 
DM15F181J0300WV1 
CM10FD161G03 
CMROSE200JODR 
CM10FD201G03 
0140-0223 
CM10FD221G03 
0160-2199 
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(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOG) QTY 
CONNECTOR BODY, RECE en 4 
CONNECTOR, RECERTACT.. nenea eee ee ee ee ee nana 1 
ELECTRONIC COMPONEN FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0190, FIGURE 19... 

ELECTRONIC COMPONEN FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0200, FIGURE 20... 

ELECTRONIC COMPONEN FOR PARTS SEE 1 
GROUP 0210, FIGURE 21... 

FAN, TUBEAXIAL uu a dene 1 
FLANGE KIT, RACK MOL... 1 
FUSE, CARTRIDGE sies sessie Er ta brug ings dc ted uy a it d d 1 
FUSEHOLDER, EXTRACTO L 1 
HOLDER, ELECTRICAL QC... 1 
MODE TUNER ASSEMBLY sse 1 
RECTIFIER, SEMICONDU essen e 2 
AIR ASe AE AE HE ME etate ts 1 
HANDEE; STRAP! Uu e ette clară tal 1 
SWITGE::SEIDE:.::: 5: th. a bee een 1 
SWITCH, SLIDE: uu nei irt ti etri eb en tti caza in ca t ia eet 1 
SWITCH; TOGGLEE..... eie e eee tette etit 1 
TRIM TOP ree ERE 1 


GROUP 0020 - FIGURE 2 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66536 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CERN 17 
CAPACITOR, FIXED, CERN 4 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR; FIXED, ELE... RE EE tración 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 4 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
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SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


260 
270 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
28480 
72136 


06141 
81349 
81349 
28480 
28480 
96906 
01714 
28480 
04713 
28480 
81349 
81349 
14933 
97942 
03538 
28480 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
13499 
80131 
28480 
81349 
81349 
80131 


(4) 
PART 
NUMBER 


CMR05F151G0DR 
CMR05F271GODR 
0160-2209 


DM15F321F0500WV4 


CR 
CM05CD050D03 
CMRO5C180J0DR 
CM10ED390G03 
0160-2307 
9100-2556 
MS75089-7 
G302714-2 
1820-0806 
MC14028BBEBS 
1820-1146 
M38510/30301BCB 
M38510/06301BEB 
7800901EB 
581R688H06 
7844958 
1826-0043 
RCR07G681JS 
RCR07G911JS 
0757-0416 
RNC55K49R9FS 
RNC55K4990FS 
RNC55K2610FS 
RNC55K4991FS 
RNC55K1002FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K2001FS 
RNC55K7500FS 
RN65F56R2F 
RNC55K10ROFS 
RNC55K20ROFS 
RNC55K31R6FS 
RNC55K18R2FS 
RNC55K3321FS 
0698-4439 
0698-3223 
RNC55K8060FS 
382-0038-060 
1N3956 
1901-0050 
JAN2N2218A 
JAN2N5109 
2N3638A 
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(S) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee see 1 
COIL, RADIO FREQUENC........................ ee ee ee ee eene 2 
CONNECTOR, RECEPTACL.. nn 2 
MIGROGIRGUIT ii il ee 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR............................. ee ee nenea eee 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIRCUIT, LINEAR Leon 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 1 
RESISTOR; FIXED, GOMP ........ eri ent trn na Ee Ve ee Ee ee ee 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 5 
RESISTOR; FIXED, EILM.....:..::: 1: rti dris 5 
RESISTOR; FIXED; FILM, ett er pee hn 2 
RESISTOR; FIXED, FILM..:......:. ER EE neine iiis iava neia 12 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 6 
RESISTOR; FIXED:-FILM ceea s eniti rre thes 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM isi. sse töid iernii deed tients 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 6 
RESISTOR, FIXED, FILM... 6 
RESISTOR, FIXED, FILM. tiit ci aaa e ana nett t etta 6 
RESISTOR, FIXED, FILM... 6 
RESISTOR, VARIABLE nn 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 13 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 20 
TRANSISTOR iir ia i i A a Dee e a a 7 
TRANSISTOR EEE 2 
TRANSISTOR SER 14 


2-3 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


FSCM 


28480 
28480 
56289 
81349 
81349 
28480 
28480 
06141 
00853 
81349 
72136 
56289 
28480 
28480 
96906 
96906 
28480 
28480 
96906 
14844 
28480 
55285 
28480 
81349 
04713 
28480 
81349 
81349 
97942 
28480 
28480 
74306 
81349 
01121 
81349 
81349 
81349 
81349 
01121 
81349 
81349 
81349 
01121 
81349 
28480 
81349 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


0180-0309 
0160-4822 
5CZ5U105X005005 
M39014/02-1350 
M39014/20-0109 
0160-4299 
0180-0098 
CMO5CD050D03 
RDM15F821G3C 
CMRO5E620GODR 
DM15FC911G04CR 
192P27352 
0160-0300 
9100-3911 
MS14046-6 
MS75088-6 
9100-3551 
9100-3315 
MS18130-13 
22728-6200 
9170-0894 
SILPAD4OC 
9100-3334 
M38510/07101BCB 
MC10515BEBS 
1826-0356 
M38510/30003BCB 
M38510/31501BCB 
581R688H06 
1826-0043 
1820-0196 
2810007 
RCR07G473JS 
CB4745 
RCR07G511JS 
RCRO7G471JS 
RCRO7G472JS 
RCR07G152JS 
CB5105 
RCR07G103JS 
RCR07G512JS 
RCR07G752JS 
CB9115 
RCRO7G470JS 
0683-2745 
RCR07G331JS 
0683-1005 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0030 - FIGURE 3 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66505 (28480) 
CAPACITOR RE HE evene tue EE 2 
CAPACITOR; FIXED....: iet ee et e natal a i se 1 
CAPACITOR, FIXED, CER.... nn 9 
CAPACITOR, FIXED, CERN 36 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE L 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, PLA LL 1 
CAPACITOR, FIXED, PLA LL 1 
COIL, RADIO FREQUENC........................ a. eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC ln 2 
COIL, RADIO FREQUENC ............. dee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se ee 1 
COIL, RADIO FREQUENC..................... ee ee ee ee eren 3 
COIL, RADIO FREQUENC...................... ee ee ee ee ee enne 2 
COIL, RADIO FREQUENC........................ ee ee ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC................................ eene 2 
CORE, ELECTROMAQNET....................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 45 
INSULATOR, PATE:...: u ete eere pee tă 1 
EIGHT, INDICATOR: ice tu titt aaa EE HE teda 3 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR....................... aren eee rr sr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR .................. eee 1 
MICROCIROUIT, DIGITA sese 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA rr rr sr rr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lena 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR............................ aa rr enar nana 1 
OSCILLATOR, CRYSTAL: nn 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 3 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 2 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 32 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea ene 12 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea Ie 28 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 8 
RESISTOR, FIXED, COMP. nenea ene 32 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 21 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea e 5 
RESISTOR, FIXED, COMP... ceea ee 4 
RESISTOR, FIXED, COMP eee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 4 
RESISTOR, FIXED, COMP. eee eee nana ee ee ee ee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea nana eee 1 


2-4 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 
14552 
28480 
81349 
80131 
28480 
09922 
28480 
28480 
28480 
80131 
04713 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


RCR07G105JS 
RCR07G104JS 
RCR07G753JS 
RCR07G202JS 
RLR07C1001FS 
RNC55K1540FS 
RNC55K75R0FS 
RNC55K3160FS 
RNC55K4420FS 
RNC60K4640FS 
RNC55H40R2FS 
RNC55K24R9FS 
0757-0413 
RNC55K1471FS 
RNC55K4220FS 
RNC55K1000FS 
RNC55K4990FS 
RNC55K1431FS 
RNC55K4750FS 
RNC60K1182FS 
RNC55K49R9FS 
0683-3625 
RNC55K4991FS 
RNC55K1212FS 
RNC55K1782FS 
RNC55K12R1FS 
RNC55K3651FS 
JAN1N4370A 
1902-0128 
JAN1N750A 
1901-0347 
CD35526 
0122-0059 
JAN1N4105 
1N3956 
1902-3073 
DILB24P-108 
08553-6012 
1854-0092 
1854-0226 
2N3638A 
SS5651 
1853-0020 
1855-0062 
JAN2N3866 
1854-0215 
1854-0345 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED, COMP... eee ee ee ee ee aa ee ee ee eee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP.......................... ee ee ee ee ee ee 9 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea nana eee 2 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea Ie 10 
RESISTOR, FIXED, FILM. 34 
RESISTOR, FIXED; FILM. u U eege ai 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. i ices i a e eh E 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. ierta e lata eph tns 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR FIXED; FILM. uu t tete e ttn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR; FIXED, FEILM.....:..::: pa endi aa e 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. uu ua oe tee hes 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR; FIXED tiitrite ten ed ante ata tata tenti 1 
RESISTOR; FIXED; FIEM.:... u eee SEENEN 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 4 
RESISTOR; FIXED, FILM 1: ee ce pap OE Ġak a liners 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. et en or pee hens 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. essen 6 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. essen 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr rr rr rn anna 12 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee nn nn anna 23 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee ee nn rn an 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren rr ee nn nn anna 3 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr eee ann 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee nn rn anna 3 
SEMICONDUCTOR DÉNIG,. rr rr rr ee rann anna 1 
SOCKET; PLUG-IN ELECG.... cc iara Tay 1 
TRANSFORMER, RADIO... 1 
TRANSISTOR E 1 
TRANSISTOR UE 1 
TRANSISTOR ER 4 
TRANSISTOR: EER SEE ee ae li a el 5 
TRANSISTOR tenti dat ati ae ie tot a a bd e a 10 
TRANSISTOR ii iara i etnika iż ainur då Ee a i Ee 1 
TRANSISTOR EER a eege Pe abia 27 
TRANSISTOR RE 23 
TRANSISTOR SET 15 


2-5 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160 PAFZZ 
170  PAFZZ 
180 PAFZZ 
190 PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 
260 PAFZZ 
270 | PAFZZ 
280 PAFZZ 
290 PAFZZ 
300 PAFZZ 
310 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90 PAFZZ 
100 PAFZZ 
110  PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
34148 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
18324 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
15942 
18324 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
28480 
18796 
81349 
81349 
14752 
81349 
14655 
28480 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39014/05-2264 
M39003/01-3006 
CMROSF271GODR 
9170-0894 
1820-1470 
93L28DMQB 
M38510/30102BCB 
1820-1205 
M38510/30107BEB 
M38510/30005BCB 
M38510/30001BCB 
1820-1146 
M38510/30301BCB 
N82S83N 
1820-1196 
M38510/31602BEB 
M38510/31513BEB 
M38510/07102BEB 
1820-1211 
0213-1-1028-2 
S8273F/883B 
M38510/30003BCB 
M38510/31004BCB 
M38510-07001BCB 
M38510/07301BCB 
M38510/30501BCB 
M38510/07101BCB 
RCR07G331JS 
RCR07G104JS 
RLRO7C1001FS 


M3901 4/20-0109 
M39014/02-1350 
0160-2930 
0805030Z5U0103M 
M39003/01-3006 
M39003/03-0306 
650B1A474J 
CMRO5F101FODR 
CD 15F471G500 
0160-0938 
CMROSF301GODR 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0040 - FIGURE 4 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66503 (28480) 
CAPACITOR, FIXED, CERN 29 
CAPACITOR, FIXED, ELE L 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CORE, ELECTROMAOGNET. essen 1 
MICROGIRGUL I EE GE Ae Ee EE teni 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 10 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 4 
MICROCIRCUIT, DIGITA ........................ nn 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 6 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA ena  .......... 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 3 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 6 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 6 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ......................... renen RR 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 3 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA a rr snar nana 1 
RESISTOR, FIXED, COMP a e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 6 
RESISTOR, FIXED, FILM... 15 
GROUP 0050 - FIGURE 5 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66504 (28480) 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CER.... nn 8 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 21 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 4 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, MET... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC... 3 


2-6 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


120 
130 
140 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
14844 
28480 
02113 
28480 
28480 
28480 
04713 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
04713 
34148 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


CMRO5E820GODR 


CM10FD161G03 


CMRO5E680GODR 


22728-6200 
9100-3345 

Q1 1.0 
9100-0539 
9170-0894 
1902-3054 
MC10515BEBS 


M38510/07003BCB 
M38510/06101BEB 


1820-0804 


M38510/10101BGC 
M38510/10802BCB 


MC12040L 
UA110HMQB 
2100-3154 
RCR07G162JS 
RCR07G132JS 
RCR07G512JS 
RCR07G183JS 
RCR07G331JS 
RCR07G433JS 
RCR07G510JS 
RCR07G302JS 
RCR07G471JS 
RCR07G511JS 
RCR07G470JS 
RCR07G681JS 
RNC55K1540FS 
RNC55K3160FS 
RNC55K1620FS 
RNC55K1000FS 
RNC55K2001FS 
RNC55K2431FS 
RNC55K1871FS 
RNC55K1002FS 
RNC55K4992FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K1501FS 
RNC55K3321FS 
RNC55K2372FS 
RNC55K2321FS 
RNC60K2921FS 
RNC55K1212FS 
RNC55K1821FS 
RNC55K3571FS 
RNC55K5111FS 
RNC55K7871FS 
RNC55K6040FS 
RNC55K5622FS 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nenea eee nana 3 
CAPACITOR, FIXED, MIC... nn 1 
COIL, RADIO FREQUENC ............. ees ee ee ee ee ee ee ee een 5 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC........................ ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee rn rn 1 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee eene 1 
CORE, ELECTROMAQNET....................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 6 
DIODE EE Ee ee i EE a ai la oe a men 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lorna 2 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA rr rr rr nr nana 4 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR...................... a aren rr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR....................... ee ee ee ee ee eee rr rr rr nr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lee rr rr rr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lena 1 
RESISTO EE MR EE HOE Tar 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 1 
RESISTOR,.FIXED, COMP Sr sie ea RE EE dar 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP 1. iii se bree ee wer entr ii Ee la ee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP ne rn rn anna 1 
RESISTOR, FIXED, COMP ¿uuu ls eee dont e 11 
RESISTOR; FIXED, COMPL ttn tere rts 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea nana eee 3 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea eee nana eee 22 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea e 4 
RESISTOR, FIXED, COMP eee ee ee ee ee ee ee ee aaa eee 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 4 
RESISTOR, FIXED, FILM... 14 
RESISTOR, FIXED, FILM i insa i eniti rre this 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 8 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR; FIXED, FILM. asus b notte el nh bett t etta 11 
RESISTOR, FIXED, FILM. 5 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, II EE 1 
RESISTOR; FIXED, FILM... caen oa e cet aa ez 3 
RESISTOR, FIXED, FILM: uuu uu a ca nh na nl 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR; FIXED, FILM; uu eet ra 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... ttp roti n bett etd ina 2 
RESISTOR; FIXED, FILM EE EE OR EE EG 1 
RESISTOR; FIXED, FILM... Kos ER OS SEKER EES a a SEK et a 1 
RESISTOR, FIXED, FILM: uuu nn 1 


2-7 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
80294 
28480 
28480 
80131 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
80131 
04713 
13499 
80131 
28480 
28480 
28480 
04713 
80131 
80131 


28480 
60705 


72982 
81349 
56289 
84411 
28480 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNC55K4991FS 
RNC55K4990FS 
RNC55K7501FS 
RNC55K49R9FS 
RNC55K3011FS 
RNC55K20ROFS 
RNC55K8250FS 
RNC55K1402FS 
RNC55K1331FS 
RNC55K2101FS 
RNC55K6981FS 
RNC55K1302FS 
0757-0416 
RNC55K15021S 
RNC55K68R1FS 
RNC55K1820FS 
RNC55K10ROFS 
1810-0294 
3006P1-503 
1855-0308 
1901-0347 
1N3956 
JAN1N5711 
JAN1N751A 
JAN1N4372A 
JAN1N755A 
C122-0059 
2N3638A 
2N3904 
352-0792-020 
2N4917 
1854-0351 
1814-0296 
1853-0020 
SS3723 

2N5245 

3N138 


0150-0059 
563CY5SBA250B010 
3Z 
815-200X5U0503M 
M39014/20-0109 
5CZ5U105X005005 
GAH1KB18103V6 
0160-2237 
M39014/02-1350 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED, FILM. seci i a ara ta tel tt si 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 3 
RESISTOR, FIXED; FIEM......... tret trt tns 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 12 
RESISTOR, FIXED, FILM... uuu nn 3 
RESISTOR, FIXED; FILM. vise EE ete ie u EE 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. a ices e a ta Ell E 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. i eph i a et 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR; FIXED FIEM....: a ee ea ea te tns A 
RESISTOR NETWORK, FI... 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren eee rn an 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 4 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 3 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 11 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren rr ee ee nn anna 3 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee nn rn anna 5 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren ee ee ee ee we 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 2 
TRANSISTOR D 2 
TRANSISTOR EE 19 
TRANSISTOR MEER 1 
TRANSISTOR LE RE et cata a Vea e ie pa De oe 17 
TRANSISTOR E 1 
TRANSISTOR EE 7 
TRANSISTOR P 2 
TRANSISTOR EE 1 
¡TRANSISTOR $E 4 
TRANSISTOR PEE 1 
GROUP 0060 - FIGURE 6 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
0333566538 (28480) 
CAPACITOR; FIXED anoreksi tel antay 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 9 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 12 
CAPACITOR, FIXED, CER... nn 1 
CAPACITOR, FIXED, CER..... nn 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CER..... nn 5 


2-8 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 

90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140  PAFZZ 
160 PAFZZ 
170 PAFZZ 
180 PAFZZ 
190 PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 PAFZZ 
230 PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 
260 PAFZZ 
270 PAFZZ 
280 PAFZZ 
290 PAFZZ 
300 PAFZZ 
310 PAFZZ 
320 PAFZZ 
330 PAFZZ 
340 PAFZZ 
350 PAFZZ 
360 PAFZZ 
370 PAFZZ 
380 PAFZZ 
390 PAFZZ 
400 PAFZZ 
410 PAFZZ 
420 | PAFZZ 
430 PAFZZ 
440 PAFZZ 
450 PAFZZ 
460 PAFZZ 
470 | PAFZZ 
480 PAFZZ 
490 PAFZZ 
500 PAFZZ 
510 PAFZZ 
520 | PAFZZ 
530  PAFZZ 
540 PAFZZ 
550 PAFZZ 
560 PAFZZ 
570 | PAFZZ 
580 PAFZZ 
590 PAFZZ 
600 PAFZZ 
610 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
14655 
81349 
81349 
81349 
81349 
84171 
81349 
28480 
81349 
28480 
56289 
56289 
56289 
18876 
14844 
28480 
28480 
96906 
98291 
28480 
98978 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
01121 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39014/01-1593 
CC22CK1R5C 
0160-4557 
0180-1779 
M39003/01-3026 
M39003/01-3006 
0160-2611 
CMR05C100DODR 
CMRO5E270GODR 
CMRO5F131G0DR 
0160-2204 
CMRO5F271G0DR 
CD15F431G500 
CM10FD391G03 
CM10FD241G03 
CMRO5E330GODR 
CMRO5F101FODR 
CMO5CD050D03 
CM10FD201G03 
0140-0234 
CMROSF151GODR 
RDM15B300J3C 
192P82292 
292P68352 

292P 15252 
11065095-004 
22728-6200 
9100-3551 
9100-3315 
MS18130-6 
50-027-0000 
1205-0037 
TXBF032-025B 
1826-0312 
1820-0976 
M38510/10103BGC 
1826-0043 
0698-4454 
RCR07G103JS 
0683-4755 
RCR07G223JS 
RCR07G181JS 
RCRO7G471JS 
RCR07G184JS 
RCR07G473JS 
RCR07G511JS 
RCR07G752JS 
RCR07G202JS 
RCR07G822JS 
RCR07G562JS 
CB5105 
RLRO7C1001FS 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
CAPACITOR, FIXED, CERN 2 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CER..... nn 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE L 4 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 3 
CAPACITOR; FIXED ELE tege at nt natal i gee We 2 
CAPACITOR, FIXED, MET. 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, PAP... nn 1 
CAPACITOR, FIXED, PLA LL nn 1 
CAPACITOR, FIXED, PLA LL 1 
CAPACITOR, FIXED, PLA... ee dese sees ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 1 
COIL, RADIO FREQUENC................................. eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC......................... ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC ............. esee eene 1 
CONNECTOR, REGCEPTACL.. nan 1 
DISSIPATOR, HEAT, MET. 4 
HEAT SINK, ELECTRICA . ee 3 
MICROCIRGUIT_... east nanna de 1 
MIGR OGIR GU IT uu n EE aaa kaas EE eg 2 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lena 2 
MICROCIRCUIT, LINEAR............................ renen nenea nr nana 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 2 
RESISTOR, FIXED, COMP... eee eee nana ee ee ee ee ee 2 
RESISTOR, FIXED, COMP. Lena 1 
RESISTOR, FIXED, COMP 0... ee ee ee Yr snar aaa 2 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 2 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea Ie 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea eee e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea me 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 2 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 2 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Learn 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 


2-9 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNC55K1400FS 
RNC55K49R9FS 
RNC55K3011FS 
RNC55K8250FS 
RNC55K20ROFS 
RNC55K4020FS 
RNC55K10ROFS 
0698-4421 
RNC55K4021FS 
RNC55K1210FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K9090FS 
RNC55K5490FS 
RNC60K1211FS 
RNC55K3010FS 
RNC55K1002FS 
RNC55K4221FS 
RNC60K1182FS 
RNC55K7872FS 
0698-4406 
RL42S680GTX 
RLR32C3300GR 
RNC55K2151FS 
RNC55K2261FS 
RNC55K1131FS 
RNC55K1541FS 
RNC60K1004FS 
RNC60J1000FS 
RNC55K2211FS 
RNC55K2613FS 
RNC55K3652FS 
RNC55K1503FS 
RNC55K4992FS 
RNC55K1272FS 
RNC55K4022FS 
RNC55K1332FS 
0698-4519 
RNC55K1910FS 
RNC55K3240FS 
0698-7956 
RNC55K1473FS 
RNC55K1501FS 
RLR07C1180FS 
RNC55K6981FS 
RNC55K4751FS 
RNC60K2872FS 
RNC55K2492FS 
RNC55K4991FS 
RNC55K1432FS 
0698-4465 
RJR24FW502P 
1901-0044 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR; FIXED; FILM. seci i ae ee tees 5 
RESISTOR, FIXED, FILM... 7 
RESISTOR, FIXED, FILM. uu cases dana et tr totns 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 12 
RESISTOR; FIXED, (FILM i ete u i i 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. uu nn 6 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED; FILM. cuco e e Ell ta si 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 4 
RESISTOR, FIXED; FILM 0... ee lata ae nitel i ai ed 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 3 
RESISTOR, FIXED; FIEM....:. rea tet t tns 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED; FILM. et ee teet hes 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED; FIEM....:. eta rete te t ts 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED, FEILM.....::.::: pa rni esas Gee Eg 2 
RESISTOR. FIXED; FIEM..... ett or pee hens 1 
RESISTOR; FIXED, FILM..::.....:. RE rocicnicnnicndisnecinnds 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED:-FILM Lu EE EE ints 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
BESISTOR, FIXED, FILM: ini idi eniin reinen ni 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR; FIXED, dIE EE b nott rl nh nt a tha 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. ER EE aa ete a a ea 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... data a aaa n bett eh dated 1 
RESISTOR, FIXED, FILM: uuu aceea a tt aa a aa 1 
RESISTOR; FIXED, FILM: ever sesse ten oa ee cet ez 1 
RESISTOR, FIXED, FILM tiit cc ceata insa kei terves nh het t etna 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR; FIXED, FILM over sesse see aaa ir ta 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... REGEER BG SEKER Ke n BR SEK tht DEER 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE ;::.::::: initis 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. esses 4 


2-10 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
1140 PAFZZ 
1150 PAFZZ 
1160 PAFZZ 
1170  PAFZZ 
1180 PAFZZ 
1190 | PAFZZ 
1200  PAFZZ 
1210 PAFZZ 
1220 PAFZZ 
1230  PAFZZ 
1240 PAFZZ 
1250  PAFZZ 
1260 PAFZZ 
1270 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20  PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160 PAFZZ 
170  PAFZZ 
180 PAFZZ 
190 PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 PAFZZ 
230 PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 
260 PAFZZ 
270 PAFZZ 
280 PAFZZ 
290 PAFZZ 
300 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
81349 
80131 
81349 
81349 
80131 
04713 
28480 
28480 
81349 
80131 
28480 
80131 
28480 


28480 
94990 
81349 
81349 
59660 
59660 
87695 
56289 
80063 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
28480 
81349 
81349 
28480 
81349 
96906 
28480 
28480 
59474 
59474 
28480 
28480 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


1901-0535 
JAN1N758A 
1N3956 
JAN1N827 
JAN1N750A 
2N5179 
SS5651 
1853-0018 
1854-0019 
JAN2N5109 
2N5583 
1854-0215 
2N5401 
1854-0305 


0160-2930 
21-24425J01 
M39014/05-22f4 
CC22CH100G 
201-000-C0H0-439B 
301-000-C0H0-919B 
257977-14 
5C11B7S 
SMD2006646-4 
C160-2265 
M39003/01-3006 
M39003/01-3003 
M39003/01-3099 
M39003/01-2976 
0180-1746 
M39003/01-3076 
0160-2202 
CM10FD201G03 
CM10FD221G03 
0121-0060 
CV31D350 
MS75089-5 
9100-1623 
9100-0539 
4435-1G 
10133-13 
9100-3807 
9100-3318 
9100-1393 
1820-0806 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
SEMICONDUCTOR DÉNIG,. rr ee ee ee nn nn rna 4 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. een 4 
SEMICONDUCTOR DEVIG.. nn 11 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. essen 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee ee ee se 1 
TRANSISTOR ii eet tette a Ge e d ió 4 
TRANSISTOR EE A 
TRANSISTOR: EE ER EE fane 2 
TRANSISTOR EE ER A al a ta aa e 2 
TRANSISTOR EE 2 
TRANSISTOR SE 2 
TRANSISTOR vs 4 
TRANSISTOR sulte h gu eee 1 
TRANSISTOR SEDE 1 


GROUP 0070 - FIGURE 7 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66507 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CERN 9 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 3 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR; FIXED; ELE... iei a ee e tiem ge ek dee ER 3 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 3 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, VARIABLE esee 1 
CAPACITOR, VARIABLE ............... sees 1 
COIL, RADIO FREQUENC ln 3 
COIL, RADIO FREQUENG ln 3 
COIL, RADIO FREQUENC.................................. eene 2 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 1 
COIL, RADIO FREQUENC........................ ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENC.......................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee rn nn 1 
COIL, RADIO FREQUENC........................ ee ee ee een 1 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee eene 1 
MIGROGIRGUIT i sictir casa RE aaa e Ba tt katad 1 


SECTION II 


(1) (2) (3) (4) 
ITEM SMR PART 
NO CODE FSCM NUMBER 
310 PAFZZ 28480 1826-0062 
320 | PAFZZ 28480 1826-0043 
330 PAFZZ 81349 (RCR07G180JS 
340 PAFZZ 81349  RCR07G202JS 
350 PAFZZ 81349 RCR07G471JS 
360  PAFZZ 81349 (RCR20G681JS 
370 PAFZZ 81349 RCR07G391JS 
390 PAFZZ 81349 RCR07G205JS 
400  PAFZZ 81349 RNC55K3012FS 
410  PAFZZ 81349 RNC55K49R9FS 
420 PAFZZ 81349 RNC55K1001FS 
430 PAFZZ 81349 RNC55K1502FS 
440 PAFZZ 81349 RNC55K2001FS 
450 PAFZZ 81349 RNC55K3480FS 
460 PAFZZ 81349 RNC55K2610FS 
470 PAFZZ 81349  RNC55K10ROFS 
480 | PAFZZ 81349 RNC55K5620FS 
490 PAFZZ 81349 RNC55K4020FS 
500 PAFZZ 28480 0698-4424 
510 PAFZZ 81349  RNC55K1621FS 
520 | PAFZZ 28480 0698-4439 
530 | PAFZZ 81349  RNC55K3481FS 
540 PAFZZ 81349  RNC55K3741FS 
550 PAFZZ 81349 RNC55K1211FS 
560 PAFZZ 81349  RNC55K6811FS 
570 | PAFZZ 81349  RNC55K8251FS 
560 PAFZZ 81349  RNC55K1402FS 
590 PAFZZ 81349 RNC60K3921FS 
600  PAFZZ 81349  RNC55K4990FS 
610 PAFZZ 81349  RNC55K1002FS 
620 PAFZZ 81349  RNC55K4991FS 
630  PAFZZ 81349  RNC55K1431FS 
640  PAFZZ 81349  RNC55K5111FS 
650 PAFZZ 81349  RNC55K6810FS 
660 PAFZZ 81349  RNC55H40R2FS 
670  PAFZZ 81349  RNC55K5760FS 
680  PAFZZ 81349  RNC55K2871FS 
690 PAFZZ 81349  RNC55K3740FS 
700 PAFZZ 81349 RNC55K1620FS 
710 PAFZZ 28480 2100-0567 
720 | PAFZZ 28480 2100-3273 
730  PAFZZ 80294 3006P1-503 
740 | PAFZZ 28480 2100-3212 
750 | PAFZZ 28480 1901-0044 
760 | PAFZZ 28480  A-1854-0457-1 
770 | PAFZZ 28480 1853-0010 
780 | PAFZZ 80181 2N3638A 
790 | PAFZZ 28480 1854-0019 
800 PAFZZ 28480 1854-0404 


810  PAFZZ 04713 SS5651 


TM 9-6695-272-34P 


(S) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
MICROCIROUIT, LINEAR............................ aren renen rn rr anar sr nana 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lorna 2 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea ee ee ee eee 2 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea Ie 2 
RESISTOR, FIXED, COMP eee eee e 1 
RESISTOR, FIXED, GOMP:-. uu ss e n aaa e na a ss 1 
RESISTOR, FIXED, COMP eee Ie 2 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea me 1 
RESISTOR, FIXED, FIEM.:..:. i da ege tee 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 13 
RESISTOR, FIXED, FILM... 3 
RESISTOR, FIXED; FILM. eee e lata eph i a es 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. avi ei 2 
RESISTOR;FIXED:FILM u nn 5 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED; FIEM....:. ti te ten 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. tte eee teet daia 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED; FIEM....:. ta reet e t tnl 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED, EILM.....::.:: pa N OER engines 1 
RESISTOR; FIXED; FILM. et t or pee hens 1 
RESISTOR; FIXED, FILM..::.:...:. ER tanda 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 5 
RESISTOR, FIXED, FILM i iniedi id eniti laicas 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 3 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM i iniedi EE EE ents 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 2 
RESISTOR, VARIABLE, NA 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee ee eee ee ee ee ee ee we 3 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se 1 
TRANSISTOR EE N EE 2 
TRANSISTOR CER 2 
TRANSISTOR iii cect a i yasa å 7 
TRANSISTOR uu aaa bot ti ae i tet Eph na e bee ag 1 
TRANSISTOR EER ESE SGA ESE ii Mpix i nena 1 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 

10  PAFZZ 

20 PAFZZ 

30 PAFZZ 

40 PAFZZ 

50 PAFZZ 

60 PAFZZ 

70 PAFZZ 

80 PAFZZ 

90 PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140 PAFZZ 
150  PAFZZ 
160 PAFZZ 
170 PAFZZ 
180 PAFZZ 
190 PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 PAFZZ 
230 PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 
260 PAFZZ 
270 PAFZZ 
280 PAFZZ 
290 PAFZZ 
300 PAFZZ 
310 PAFZZ 
320 PAFZZ 
330 PAFZZ 
340 PAFZZ 
350 PAFZZ 
360 PAFZZ 
370 PAFZZ 
380 PAFZZ 
390 PAFZZ 
400 PAFZZ 
410 PAFZZ 
420 | PAFZZ 
430 PAFZZ 
440 PAFZZ 
450 PAFZZ 
460 PAFZZ 
470 | PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
84411 
56289 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
14655 
28480 
14655 
28480 
72136 
28480 
56289 
28480 
14844 
28480 
96906 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
03538 
14933 
04713 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39014/02-1350 
GAH1KB18103V6 
5CZ5U105X005005 
M39014/20-0109 
M39014/05-2264 
M39003/01-3006 
M39003/01-2976 
0160-3405 
0160-2220 
CD15F471G500 
0160-2204 
CD15F431G500 
A060-9002-1REVA 
DM15F0911G040R 
0140-0220 
292P33252 
1250-1205 
22728-6200 
9100-3345 
MS90538-10 
9100-1635 
9100-1622 
9170-0894 
9135-0002 
M38510/06003BEB 
M38510/06101BEB 
7844958 
7800901EB 
MC12040L 
RNC55K7321FS 
RNC55K5231FS 
RNC55K6650FS 
RNC55K4120FS 
RNC55K61R9FS 
RNC55K1181FS 
RNC55K1101FS 
RNC55K1211FS 
RNC55K15ROFS 
RNC55K18R2FS 
RNC55K49R9FS 
RNC55K1002FS 
RNC55K4991FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K10ROFS 
RNC55K9530FS 
RNC55K7500FS 
RNC55K8661FS 


TM 9-6695-272-34P 

(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0080 - FIGURE 8 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66532 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CERN 14 
CAPACITOR, FIXED, CERN 2 
CAPACITOR, FIXED, CERN 3 
CAPACITOR, FIXED, CERN 4 
CAPACITOR, FIXED, CERN 20 
CAPACITOR, FIXED, ELE nn 1 
CAPACITOR; FIXED; ELE tege uu ta e ata ER 3 
CAPACITOR, FIXED, MET. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 3 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, PA. 1 
CONNECTOR, RECEPTACL.. sr ee ee ee ee ee se 1 
COIL, RADIO FREQUENC u. ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee eene 4 
COIL, RADIO FREQUENC ln 4 
COIL, RADIO FREQUENC ............. ee ee ee ee ee ee ee ee ee eene 1 
COIL, RADIO FREQUENG nn 1 
COIL, RADIO FREQUENC ............. see se ee ee ee ee ee ee eene 1 
CURE, ELECTROMAGNET.. nn 10 
FILTER; LINE i ia n a ec 5 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIROUIT, DIGITA ........................ eee rr nr nana 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR............................ rr rr renen nea eee 3 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lena 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM i iniedi EE ie iii inte 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED, dIE ER e a ana nh tette t etta 3 
RESISTOR, FIXED, FILM: iss tatea a et a at a ea 3 
RESISTOR, FIXED, FILM; uu nene eee ee ee ee eee 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... e aaa ñanpak pt a innt 3 
RESISTOR, FIXED, FILM: uuu ca eee a et aa a aia 3 
RESISTOR; FIXED, FILM: uuu te Vee e aa aa n 5 
RESISTOR, FIXED, FILM tiit cs ceata a ca nh na orn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. eee eee ee ee ee ee ee ee 1 
RESISTOR, FIXED, FILM.:...... OR RE N 5 
RESISTOR, FIXED FILM... gn a ROG aaa n nt tt bia 12 
RESISTOR; FIXED, FILM EE EE OE EO RE 1 
RESISTOR; FIXED, FILM... Ee GE EER KO SEKS EES nhat et that 1 
RESISTOR, FIXED, FILM: uuu nn 1 


2-13 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO GODE 
480 PAFZZ 
490 PAFZZ 
500 PAFZZ 
510  PAFZZ 
520 PAFZZ 
530 PAFZZ 
540 PAFZZ 
550 PAFZZ 
560 PAFZZ 
570 PAFZZ 
580 PAFZZ 
590 PAFZZ 
600 PAFZZ 
610 PAFZZ 
620 PAFZZ 
630 PAFZZ 
640 PAFZZ 
650 PAFZZ 
660 PAFZZ 
670 PAFZZ 
680  PAFZZ 
690 PAFZZ 
700 PAFZZ 
710 | PAFZZ 
720 | PAFZZ 
730 | PAFZZ 
740 | PAFZZ 
750 | PAFZZ 
760 | PAFZZ 
10  PAFZZ 
20  PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160 PAFZZ 
170  PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
28480 
80131 
94117 
28480 
80131 
04713 
28480 
80131 
81349 


81349 
56289 
81349 
84411 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
00853 
28480 
28480 
81349 
81349 
56289 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNC55K5621FS 
RNC55K4990FS 
0757-0416 
RNC55K1000FS 
RNC55K2610FS 
RNC55K24R3FS 
RNC55K1371FS 
RNC55K3320FS 
RNC55K1651FS 
RNC55K2870FS 
RNC55K7871FS 
RNC55K20ROFS 
RNC55K4021FS 
RNC55K3462FS 
RNC55K2740FS 
1810-0167 
2100-3353 
1901-0347 
JAN1N4370A 
JAN1N750A 
0122-0089 
1N3956 
280044P11 
1853-0018 
2N3906 

2N3904 
1854-0354 
2N5179 
JAN2N3866 


M39014/20-0109 
5CZ5U105X005005 
M39014/02-1350 
GAH1KB18103V6 
M39014/05-2264 
M39003/01-3006 
M39003/01-2976 
CMROSE200JODR 
0160-2203 
0140-0220 
0160-2204 
RDM15F821G30 
0160-0136 
0140-0170 
CMRO6F302FODR 
CMRO5E510GODR 
292P1549R8 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED; FILM SE EE Wee a e ara a 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. en 7 
RESISTOR, FIXED, FIEM......... tret tr tns 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 3 
RESISTOR, FIXED; FILM t ette hn 7 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 5 
RESISTOR, FIXED; FILM. Si Ee ices Wes i a n 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. uuu ee ee ee ee see ee i ee nedan dr 1 
RESISTOR; FIXED; FILM es vise EE Ee en lata u va E 3 
RESISTOR, FIXED, FILM. uuu ee ee ee aa ee ee ee ee ee ee 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... see ee ee ee see ee ee ee ee ee ee a ee ee ee ee ee ee 1 
RESISTOR NETWORK, FI... ln ee ee see di ee ee ee dena ben dö ee ee ee ee 1 
RESISTOR, VARIABLE, N... ua ee se ee ee ee ee ee ee ee e 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se 2 
SEMICONDUCTOR DEVI|C....................... ee ee ee ee ee ee rr ee ee ee ee ee se an 2 
SEMICONDUCTOR DEVI|C........................ ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se 5 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee nenea aan 3 
SOCKET, PLUG-IN EEEG.....: tata aia eee eee i dn 1 
TRANSISTOR EE 4 
TRANSISTOR SEE eege bata RE dee de td Oe EE 2 
TRANSISTOR osuna at al d Ane 3 
TRANSISTOR ¿LS die că ră a ata ata Eat e a at paid 1 
TRANSISTOR nu ce ta e mea au d e ae ee ee ge inte 4 
TRANSISTOR cora ria 9 


GROUP 0090 - FIGURE 9 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66501 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CERN 4 
CAPACITOR, FIXED, CERN 3 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 3 
CAPACITOR, FIXED, CERN 38 
CAPACITOR, FIXED, CERN 2 
CAPACITOR, FIXED, CERN 4 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 2 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 2 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MIC. nn 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 1 
CAPACITOR, FIXED, MI... 3 
CAPACITOR, FIXED, PA. 1 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


24226 
14844 
28480 
28480 
28480 
28480 
27014 
81349 
81349 
14933 
22903 
97942 
04713 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
81349 
37695 
81349 
80131 
28480 
80131 
80131 


(4) 
PART 
NUMBER 


15/472 
22728-6200 
9100-1628 
9100-3807 
9100-1622 
9170-0894 
MM74C164N 


M38510/32501BRB 
M38510/06301BEB 


7800901EB 
401413-01 
581R688H06 
MC12040L 
RNC55K2001FS 
RNC55K2610FS 
RNC55K61R9FS 
RNC55K24R3FS 
RNC55K1371FS 
RNC55K3320FS 
RNC55K10ROFS 
RNC55K2370FS 
RNC55K1651FS 
RNC55K2000FS 
RNC55K7871FS 
RNC55K20ROFS 
RNC55K4021FS 
RNC55K3482FS 
RNC55K1002FS 
RNC55K3160FS 
0757-0416 
RNC55K7500FS 
RNC55K7321FS 
RNC55K5231FS 
RNC55K6650FS 
RNC55K1001FS 
RNC55K4120FS 
RNC55K49R9FS 
RNC55K1181FS 
RNC55K1101FS 
RNC55K1211FS 
RNC55K15ROFS 
RNC55K18R2FS 
RNC55K4990FS 
1810-0167 
2100-3353 
JAN1N4370A 
646264-901 
JAN1N750A 
1N3956 
1853-0018 
2N3906 
2N3904 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
CHOKE, RADIO FEREOUEN. nn rr ee ee ee ee rn rn 1 
COIL, RADIO FREQUENC......................... a... rn rr rr rean rn rn rn 3 
COIL, RADIO FREQUENC.......................... ee ee ee ee ee rr rr rr eee nana 1 
COIL, RADIO FREQUENC ............. ees ee ee ee ee ee ee ee enne 1 
COIL, RADIO FREQUENC....................... ee ee ee ee eene 1 
CORE, ELECTROMAOGNET. ees ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA rn rr rr erna nana 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ....................... nn 2 
MICROCIRCUIT, LINEAR............................ aren eee ae rr rr anar nana 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Leone 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 8 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 3 
RESISTOR, FIXED; FILM. uu e tete te tens 9 
RESISTOR, FIXED, FILM... 3 
RESISTOR; FIXED, FILM EE EE EE 5 
RESISTOR, FIXED; FILM. uu tg a eee tee hes 10 
RESISTOR, FIXED, FILM. 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. uuu Bee rete Ee ee t Re 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 1 
RESISTOR; FIXED, FILM: luu 1 N OER sög nere 3 
RESISTOR; FIXED; FIEM..... ett or pee hens 2 
RESISTOR; FIXED, FILM..:..:...: n rris 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED:-FILM Lu EE EE ide 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR; FIXED, FILM i ian ii idi ete a a te tits 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 4 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 3 
RESISTOR, FIXED, FILM... 3 
RESISTOR, FIXED; FILM. RE ai a ea 3 
RESISTOR; FIXED, GIE ER au o raa 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR NETWORK, FI... 1 
RESISTOR, VARIABLE, N... esse nenea ee ee ee ee ee ee 1 
SEMICONDUCTOR DEVI|C....................... eee ee ee ee ee ee ee ee nana 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 5 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. nn 3 
TRANSISTOR: titii etre iet AE GR SEE EE 3 
TRANSISTOR Cm 2 
BREET 2 


2-15 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


700 
710 
720 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
80131 
81349 


81349 
81349 
27264 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
04713 
81349 
81349 
28480 
34335 
27014 
81349 
01295 
81349 
81349 
81349 
13499 
01121 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
06845 
94117 
28480 
79727 


(4) 
PART 
NUMBER 


1854-0354 
2N5179 
JAN2N3866 


M39003/01-3006 
M39014/05-2264 
22-03-2121 
1251-4483 
5040-5112 
1820-1416 
1820-1200 
1826-0312 
1820-1423 
M38510/30702BEB 
MC6821S 
M38510/30005BCB 
M38510/30003BCB 
1820-1480 
AM9112CDM 
DM81LS95N 
M38510/30102BCB 
SN74165N 
M38510/31004BCB 
M38510/30701BEB 
M38510/32501BRB 
351-1159-05C 
CB3325 
RCR07G103JS 
RCR07G681JS 
RCR07G203JS 
RCR07G471JS 


RLR07C1001FS 
RNC55K9761FS 
RNC55K9531FS 
RNC55K1542FS 
RNC55K4752FS 
RNC55K2002FS 
RNC55K3320FS 
1902-0692 
4033360-0703 
280044P11 
1200-0659 
G111-0004 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
TRANSISTOR ass 1 
TBRANSISTOR:;....5:: encre eR 4 
TRANSISTOR QS: L gi i a a sann a i e a 9 
GROUP 0100 - FIGURE 10 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66511 (28480) 
CAPACITOR FIXED. EEE». u u a aaa ec a 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 3 
CONNECTOR, RECEPTACL.. rna 1 
CONTACT ASSEMBLY, EL. nn 1 
EXTRACTOR, ELECTRICAL 2 
INTEGRATED CIRCUIT, ennen rn rn rr erna 1 
MIGROGIRGUIT u EE EE taha ata 1 
MIC ROGIRG Ull ika iii Deca a a Dece ieda bade ERG 1 
MIGROGIRG UM cc ia iza ela ir eiii 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ......................... nn 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ........................ nn 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL nn 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ........................ nn 3 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR Lena 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea Ie 4 
RESISTOR, FIXED, GOMP asii aien nenea e 14 
RESISTOR, FIXED, COMP... eee nana eee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 3 
RESISTOR, FIXED, COMP Lena 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED, FILM: nt nett n nh tette t etta 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR; FIXED, FILM... ENE GER ER SPEKE fażi bett eb inh 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr rr rr renarna an 1 
SOCKET, PLUG-IN ELEG svider ee ee ee ee ee nenea aa kk 3 
SOCKET, PLUG-IN:ELEG: siriacă ss tz ERGE ta reet at aa 4 
SOCKET, PLUG-IN ELEC... u uuu eee nana eee se sees aaa aaa a 2 
SWITCH, SLIDE ua tet i La aatal 1 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
27264 
27264 
27264 
27264 
28480 
28480 
81349 
28480 
81349 
28480 
01121 
01121 
81349 
81349 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28460 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
15818 
28480 
81349 
81349 
04713 
28480 
80131 


81349 
28460 
27264 
27264 
27264 
28460 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39003/01-3024 
09-65-1101 
09-65-1081 
09-65-1061 
09-65-1051 
1826-0312 
2100-3154 
RCR07G270JS 
0698-3437 
RCR07G472JS 
0683-1005 
CB2725 
CB3325 
RCR07G104JS 
RCR07G562JS 
0698-4445 
RNC55K6492FS 
RNC55K7871FS 
RNC55K6812FS 
RNC55K6042FS 
RLR0708451FS 
0698-4494 
RNC55K1101FS 
RNC55J1002BS 
RLR0708251FS 
RNC55J3001BS 
RNC55K8251FS 
2100-3122 
CD35622 
1901-0025 
JAN1N751A 
JAN1N825 
SZ10939-257 
1902-3136 
2N3906 


CE110100G 
2110-0265 
09-65-1010 
09-65-1031 
09-65-1051 
2110-0010 


TM 9-6695-272-34P 

(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0110 - FIGURE 11 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66514 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, ELE L 1 
CONTACT, ELECTRICAL uu a T ur saa sad een 1 
CONNECTOR, REGCEPTACL.. L 2 
CONNECTOR, RECEPTACL.. rna 1 
CONNECTOR, RECEPTACL.. nn 1 
MIGROGIRGUIT ¿cocoa aio 1 
RESISTOR E 1 
RESISTOR, FIXED, GOMP aminini eee eee e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea ee ee ee rn anna 1 
RESISTOR, FIXED, COMP........................ eee nenea rn ee ee 8 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP Letter 1 
RESISTOR, FIXED, COMP esse eee eee 1 
RESISTOR, FIXED, COMP........................ cece cece ee ee e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea Re 1 
RESISTOR; FIXED; FILM. u ea iwa tee tee tai 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED; FILM sai a ee te t s 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR; FIXED, EILM.....::.::: pa N OER esas ines 1 
RESISTOR. FIXED; FILM. et t or pee hts 2 
RESISTOR; FIXED, FILM..::.:...:. ER EE 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM...) eniti rre ttis 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 4 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr eee 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr rr rr eee aan 17 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee nanna an 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren ee ee nn nn anna 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren rr ee ee ee se an 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. aren rr ee ee nn ann 1 
TRANSISTOR ocara ATI ee a led tal 2 


GROUP 0120 - FIGURE 12 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66516 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, ELE LL 4 
GLIP ¡ELECTRICAL sis asta aa tet ză ERG na kaikki Gee EK ESE pätt 1 
CONNECTOR, RECEPTACL.. rna 1 
CONNECTOR, RECERTACT.. anna 1 
CONNECTOR, RECERTACT.. rn an 1 
FUSE; CARTRIDGE «criada inti to tei e kae 1 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


70 
80 
90 
100 
110 
120 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
28480 
01121 
81349 
28480 
28480 


81349 
55680 
81349 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
80009 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 


28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
80063 
28480 
01121 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
28480 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


A-1205-0289-1 
C490-0745 
CB8205 
RCR07G153JS 
1901-0025 
3103-0016 


M39014/05-2264 
16ELA2200T 
M39003/01-3076 
1251-4040 
1820-1470 
1820-1085 
M38510/30001BCB 
M38510/31004BCB 
M38510/00205BCB 
M38510/00303BCB 
M38510/15102BCB 
156-0277-00 
1901-0364 
RCR07G472JS 
RCR07G103JS 
RCR07G201JS 
1810-0136 
3101-1860 


0180-0309 
M39014/02-1350 
M39003/01-3032 
CQR13A3KE104K3P 
0160-0301 
SM-B-540391 
1820-0196 
CB5105 
RCR07G103JS 
RNC55K1001FS 
RNC55K7500FS 
RLR07C6490FS 
RNC55K3321FS 
RNC55K3011FS 
2100-3207 
JAN1N751A 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
HEAT SINK, ELECTRICA... eee ee ee ee ee ee nenea eee 4 
RELAY, ELECTROMAOGNET. nenea ee ee ee ee ee ee 1 
RESISTOR, FIXED, COMPL uuu a ee ee se e ee ee e 1 
RESISTOR, FIXED, COMP............................ ee ee eee ee ee ee ee ee ee 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se 4 
SWITCH, THERMOGSTATIG,. enar rr rr ee ee ee ran 1 


GROUP 0130 - FIGURE 13 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66513 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CERN 9 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE L 1 
CONNECTOR, RECEPTACL.. nn 1 
MIGROGIRGULT ;. «tti dé a bonden dări EE tu 1 
MIGROGIRG UM ca a a act te carti tat 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ........................... eee rr rr anar nana 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA ........................ aren renen Re 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 3 
MICROCIRCUIT, LINEAR....................... aaa rr rr eee 1 
RECTIFIER, SEMICONDU........................... ee ee ee ee ee ee ee ee ee nanna 2 
RESISTOR, FIXED, COMP. ¿u n ass ee se ee ee ee ee eee ee ee ee ee ee ee 15 
RESISTOR FIXED; COMP .:. trt en aa te ta 5 
RESISTOR, FIXED, COMP is uuu u ee ee ee se ee ee ee ee ee ee ee ee 11 
RESISTOR NETWORK, Fl. 2 
SWITCH ASSEMBLV... nn ee ee ee ee ee ee se 1 


GROUP 0140 - FIGURE 14 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66522 (28480) 


GAPAGITOR eene MALAE 1 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, PLA LL 1 
CAPACITOR, FIXED, PA. 1 
CONNECTOR, RECERTACT.. er ee ee ee ee ee rna 1 
MICROCIRCUIT, LINEAR ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee nenea 1 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea e 2 
RESISTOR, FIXED, COMP. nenea en 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR; FIXED, FILM: cere te ekke ida ia 1 
RESISTOR; FIXED, dIE ER EE nn nh bett t etta 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, VARIABLE, NA 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee rann anna 1 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 


170 
180 


10 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
28480 


28480 
81349 
71785 
18876 
28480 
81349 
81349 


28480 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
15636 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


JAN2N2218A 
1853-0010 


0180-0098 
CMRO5F101FODR 
252-15-30-008 
10687336 
0683-0825 
RNC55K4871FS 
RNC55K6811FS 


0160-3456 
M39003/01-3003 
M39003/02-0210 
0160-2611 
9100-1641 
1820-1423 
1820-1211 
R4174-1 
RLRO7C1001FS 
RNC55K5620FS 
RCR07G121JS 
RNC55K5760FS 
RLR07C5900FS 
RNC55K6040FS 
RNC55K6190FS 
RLR07C6490FS 
RNC55K6650FS 
RNC55K6810FS 
RNC55K10ROFS 
RNC55K11ROFS 
RNC55K11R8FS 
RNC55K12R1FS 
RNC55K12R4FS 
RNC55K12R7FS 


0160-2611 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
TRANSISTOR ea i aaa Ee apa E 1 
TRANSISTOR ua ap a apa Aa EN OE aaa 1 
GROUP 0150 - FIGURE 15 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-66517 (28480) 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXE, Mt... 1 
CONNECTOR, RECEPTACL. rr ee ee ee ee ee rna 1 
CONNECTOR, RECEPTACL........................ ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee nana 1 
RESISTOR, FIXED, GOMP omeniri eee nenea eee 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. aa eee ee ee ee eee 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nvi aei 1 
GROUP 0160 - FIGURE 16 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
03335-60104 (28480) 
CAPACITOR, FIXED, CERN 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CAPACITOR, FIXED, MET. 1 
COIL, RADIO FREQUENC..................... ee ee ee ee ee ee ee eene 1 
1187 2187071 sed RE duon EE d tie a a e te 1 
MICROCIROUIT, DIGITA LL nn 1 
RELAY REED. EE EE HO kid 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILMS: uuu nn 2 
RESISTOR, FIXED, COMP uu a s ee ee dann ee ee ee ee ee ee e 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... nn 2 
RESISTOR; FIXED, FIEM..:..:.. ertet 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM isi. ie EE rre ttis 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR; FIXED, FILM... b nott er nh tette th eot tna 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM... 2 
RESISTOR, FIXED, FILM. 2 
GROUP 0170 - FIGURE 17 
CIRCUIT CARE ASSEMBLY 
03335-60103 (28480) 
CAPACITOR, FIXED, MET. nn 1 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
20  PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 PAFZZ 
140 PAFZZ 
150 PAFZZ 
160 PAFZZ 
10 PAFZA 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80 PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 PAFZZ 
120 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


28480 
81349 
28480 
81349 
81349 
28480 
28480 
07263 
28480 
28480 
28480 
28480 


18796 
81349 
56289 
28480 
18876 
37695 
27264 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNC55K13R3FS 
RNC55K5620FS 
RNC55K5760FS 
RLR07C5900FS 
RNC55K6040FS 
RNC55K6190FS 
RLR07C6490FS 
RNC55K6650FS 
RNC55K6810FS 
RNC55K10ROFS 
RNC55K11ROFS 
RNC55K11R8FS 
RNC55K12R1FS 
RNC55K12R4FS 
RNC55K12R7FS 


1250-1486 


M38510/30301BCB 


5060-9597 
RCR07G121JS 
RCR07G680JS 
0520-0129 
0520-0128 
FDH536 
1200-0474 
1854-0071 
1854-0394 
3050-0098 


C805030Z5U0 103M 


CE110560F 
30D506G0160B9 
1251-4486 
10687336 
189246-6 
09-65-1031 


TM 9-6695-272-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED; FILM. aeae a e n el EE 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. uu cete torta Qw tr teens 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. vise EE Ee aa eat e ante E 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR;.FIXE D; FILM. tidi trennt tree d ta ei 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
RESISTOR, FIXED; FILM. ierta ae eat ep eni 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM... 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 
GROUP 0180 - FIGURE 18 
ATTENUATOR ASSEMBLY 
5060-9596 (28480) 
CONNECTOR, RECERTACT.. eee nenea ee ee ee ee nana 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL aren renen Re 1 
PRINTED CIRCUIT BOA. rn rr rr rr ee rn rn rr erna 4 
RESISTOR, FIXED, COMP... nenea Ie 1 
RESISTOR, FIXED, COMP nenea eee e 4 
SCREW; MAGHINE A iaca ata tt suites nett ipee EE 1 
SCREW; SPECIA i ii catei mata pin Zeie a e ta ta e OE 1 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rr ee ee ee ee nn anna 4 
SOCKET, PLUG-IN ELEG ntie ip ees sa ee ss ee ee ee ee ee Ke Ee ee ee eek eke 1 
TRANSISTOR ss sacre ta Sat gie Ca e a da Ee EEE 4 
TRANSISTOR i e e d eat pl ants 4 
WASHER FEAT MA ni IE ta 1 
GROUP 0190 - FIGURE 19 


ELECTRONIC COMPONENT 


03335-66515 (28480) 

CAPACITOR, FIXED, CERN 60 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 2 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CONNECTOR, PLUG, ELE. 1 
CONNECTOR, RECERTACT.. rna 1 
CONNECTOR, RECERTACT.. aren ee ee ee ee nana 4 
CONNECTOR, REGCEPTACL.. rr rr ee ee ee ee see 1 


2-20 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10 PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
10 PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60 PAFZZ 
70 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
23880 
27264 
27264 
28480 
81349 
81349 


28480 
28480 
81349 
81349 
01295 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39014/05-2244 
M39003/01-2981 
M39003/02-0210 
M39003/01-3058 
SMM18D/7-1 
09-65-1061 
22-03-2121 
1820-1423 
M38510/32501BRB 
RNC55K80R6FS 


1820-1433 
1820-1200 
M38510/30006BCB 
M38510/30102BCB 
SN74174N 
3101-2124 
3101-2123 


TM 9-6695-272-34P 

(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
GROUP 0200 - FIGURE 20 


ELECTRONIC COMPONENT 
03335-66512 (28480) 


CAPACITOR, FIXED, CER... nn 1 
CAPACITOR -FIXED ELE.;.:... tet ta e natal a i si 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE nenea eee nana 3 
CAPACITOR, FIXED, ELE LL 1 
CONNECTOR, RECEPTACLI....................... a... ee ee ee ee ee ee ee se ee 2 
CONNECTOR, RECEPTACLI....................... ee ee ee eene 2 
CONNECTOR, RECEPTACLI....................... ee see ee ee ee ee ee ee ee nana 2 
MIGROGIRGUIT gen egene A a EER oe se tn Ee E 2 
MICROCIROUIT, DIGITA LL 1 
RESISTOR, FIXED, FILM. nn 1 


GROUP 0210 - FIGURE 21 
ELECTRONIC COMPONENT 
03335-66510 (28480) 


MIGROGIRG UM d a e tee te EE 2 
MIGROGIRCUIT: a Ee lacus de ec 4 
MICROCIRCUIT, DIGITA. L 1 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 2 
MICROCIRCUIT, DIGITA LL 1 
SWITCH, PUSH. EE 1 
SWITCH PUSH coccion cis it ani calit el en dene A es 38 


2-21 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-003-2538 
5905-00-004-6114 
5905-00-004-6118 


5905-00-004-6119 
5905-00-004-6120 
5905-00-005-2698 
5905-00-005-2891 
5905-00-005-2893 
5910-00-007-2002 


5910-00-007-3973 


5961-00-009-8094 
5910-00-010-8717 
5905-00-012-3937 
5910-00-018-0918 
5905-00-021-6517 
5910-00-023-2355 
5910-00-058-7916 
5910-00-064-2919 


5910-00-067-5918 
5935-00-068-3546 


5961-00-074-4419 
5910-00-075-9238 
5905-00-096-4167 


5910-00-103-7897 
5905-00-104-8358 
5905-00-104-8362 
5905-00-104-8367 
5905-00-104-8368 


5905-00-106-1248 
5905-00-106-1249 
5905-00-106-1356 
5910-00-106-3615 


5905-00-106-3666 


5905-00-114-0711 


5905-00-106-9356 


FIG. 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5910-00-107-2540 


5910-00-107-2544 
5961-00-108-4783 


5905-00-110-0388 
5961-00-110-5144 
5905-00-111-1679 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-8357 
5905-00-112-0972 
5905-00-112-0982 
5905-00-112-0985 
5905-00-112-5124 


5905-00-113-4860 
5910-00-113-5475 


5910-00-113-5499 


5910-00-113-9447 


5905-00-114-0708 


5905-00-114-0710 


5905-00-114-5344 


TM 9-6695-272-34P 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-115-3560 
5905-00-115-7953 
5905-00-116-2394 


5905-00-116-8554 
5905-00-116-8555 
5905-00-116-8556 
5905-00-119-8812 


5905-00-120-9154 


5905-00-121-9932 
5905-00-121-9938 
5905-00-122-0004 
5905-00-131-8907 


5905-00-131-9729 
5910-00-134-0621 


5905-00-135-6046 


5910-00-135-8508 
5961-00-137-4582 
5961-00-137-4608 
5910-00-138-1320 
5950-00-138-1335 
5935-00-138-5209 
5905-00-138-6957 
5905-00-139-1674 


5905-00-140-7143 


5905-00-140-7182 


5905-00-141-0717 


5905-00-141-0742 


FIG. 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-141-0744 


5905-00-141-1132 


5905-00-142-0957 
5905-00-142-0972 


5910-00-144-4381 
5910-00-144-4383 
5905-00-147-4246 


5905-00-147-7287 
5950-00-150-0943 


5910-00-154-0547 
5905-00-156-6558 
5905-00-156-6560 
5910-00-160-5469 
5962-00-167-6330 
5910-00-172-3128 
5961-00-173-3428 
5961-00-179-3776 
5961-00-179-8478 
5905-00-189-1159 
5905-00-189-2454 
5910-00-189-3178 
5905-00-196-6868 
5905-00-197-4294 


5910-00-211-1261 
5961-00-222-6451 


5905-00-227-4955 
5961-00-227-9783 


5999-00-230-8834 
5961-00-232-3279 
5905-00-232-9353 
5905-00-232-9426 


5905-00-232-9808 


5905-00-232-9853 


5905-00-232-9912 


TM 9-6695-272-34P 


FIG. ITEM 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5961-00-233-4653 
5905-00-233-7104 
5905-00-233-9157 
5910-00-234-9817 
5905-00-236-0973 
5905-00-236-6632 


5930-00-242-9811 
5905-00-243-1450 
5905-00-243-1612 


5905-00-243-2199 


5910-00-244-7164 


5910-00-244-7170 
5910-00-247-2075 
5910-00-247-8942 
5905-00-250-5839 
5905-00-250-5986 


5905-00-250-6216 
5905-00-250-6220 
5961-00-250-8132 
5905-00-254-2451 
5961-00-255-9506 
5905-00-258-5418 
5905-00-259-4627 


5905-00-264-4052 
5905-00-264-4065 
5905-00-264-4330 
5905-00-270-1293 


5905-00-270-1400 


5905-00-270-4961 


5910-00-276-8586 
5920-00-280-4960 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-284-5508 
5905-00-286-5305 


5905-00-286-5318 
5905-00-295-4278 


5905-00-304-1303 
5905-00-306-1413 
5905-00-307-3812 


5905-00-308-6307 
5905-00-308-6531 


5905-00-308-7847 


5905-00-327-9229 
5999-00-333-9620 
5905-00-337-7595 


5905-00-346-8062 


5962-00-348-2541 
5961-00-350-8299 
5905-00-359-5408 


5905-00-365-5582 
5962-00-365-5977 
5935-00-368-1776 
5935-00-372-1678 
5930-00-372-1972 
5962-00-378-0216 
5961-00-401-0507 


5950-00-401-3345 
5905-00-402-4251 
5905-00-402-7080 
5905-00-403-3452 
6625-00-403-6593 
5910-00-403-8872 
5910-00-406-4320 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-406-4320 
5910-00-406-9675 
5961-00-408-9807 
5961-00-412-0650 


5910-00-412-9235 
5305-00-414-5053 
5910-00-420-8555 
5905-00-425-1911 


5905-00-425-1919 
5905-00-426-7120 
5905-00-426-7130 


5962-00-428-7136 
5905-00-430-1509 
5905-00-430-5798 
5910-00-430-5947 


5910-00-430-6036 
5950-00-431-3197 


5950-00-431-3203 
5905-00-431-5161 


5905-00-431-7825 


5505-00-431-7827 
5905-00-431-7828 


5905-00-431-7830 
5905-00-431-7832 
5905-00-432-0380 


5905-00-432-0381 


5905-00-432-0385 
5905-00-432-0386 
5905-00-432-0387 
5905-00-432-0389 
5905-00-432-0390 
5905-00-432-0400 
5905-00-432-0401 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-432-0401 


5905-00-432-0402 
5905-00-432-0405 
5905-00-432-0414 
5905-00-432-0416 


5905-00-432-0418 
5905-00-432-0420 


5905-00-432-0421 


5905-00-432-0422 


5905-00-432-0425 


5905-00-432-0429 
5905-00-432-0431 


5905-00-432-0435 
5905-00-432-0440 
5905-00-432-6373 
5905-00-432-6377 
5905-00-432-6380 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6385 
5905-00-432-6389 
5905-00-432-9149 


5905-00-432-9152 


5910-00-439-5767 
5961-00-442-5470 
5950-00-443-9512 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5950-00-443-9512 


5910-00-444-6725 
5935-00-446-8768 
5961-00-450-6345 


5905-00-451-0770 
5962-00-451-3131 


5905-00-451-4031 
5905-00-451-7275 


5961-00-451-8685 
5905-00-452-0726 
5905-00-452-0731 
5905-00-452-0734 
5905-00-452-0747 
5950-00-455-0165 
5910-00-463-5949 


5910-00-465-5754 


5905-00-467-1398 
5905-00-469-8613 
5910-00-472-5003 
5910-00-472-5004 
5961-00-472-5039 


5950-00-476-5686 
5910-00-477-5023 
5961-00-478-1290 
5961-00-478-1295 
5945-00-478-1301 
5905-00-479-3990 


5905-00-481-1328 
5935-00-481-4141 


5905-00-485-4554 
5930-00-492-2561 
5910-00-494-5056 
5910-00-495-0042 


5905-00-495-4953 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-495-4953 
5905-00-498-6062 
5905-00-506-63S7 
5910-00-506-7026 
5910-00-506-7054 
5945-00-506-7341 
5905-00-511-1396 


5910-00-521-0524 
5905-00-532-2092 


5910-00-543-0506 
5910-00-544-6742 
5905-00-554-8434 


5905-00-554-8735 


5910-00-556-3097 


5962-00-568-7417 
5955-00-571-9496 
5910-00-577-7759 
5950-00-583-8894 
5310-00-587-6563 
5305-00-587-7656 
5905-00-588-9401 
5962-00-615-6101 
5905-00-615-7521 
5910-00-617-9349 
5910-00-626-9499 
5910-00-689-8751 
5910-00-702-6410 
5961-00-717-3670 


5910-00-719-9879 
5905-00-721-3701 
5905-00-721-3705 
5905-00-721-3712 
5905-00-721-3727 


5905-00-721-3732 


5905-00-721-3733 
5905-00-721-3737 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-721-3737 
5905-00-721-3739 


5910-00-712-0495 
5905-00-728-9971 
5905-00-758-4789 
5905-00-758-4794 


5910-00-758-5371 
5961-00-762-3115 


5950-00-764-9764 
5910-00-772-6726 


5935-00-775-2644 
5910-00-778-9902 
5910-00-784-0927 


5999-00-789-3794 
5961-00-802-0058 
5935-00-804-5144 
5961-00-821-2309 


5950-00-828-1336 
5961-00-828-5639 
5961-00-828-5737 
5910-00-842-2302 
5910-00-852-2655 
5910-00-852-3030 
5910-00-857-7549 


5961-00-879-3091 
5910-00-879-6974 


5905-00-882-2723 
5961-00-892-3361 


5961-00-892-8706 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5961-00-892-8706 


5961-00-894-0684 
5961-00-903-2990 
5961-00-904-2540 


5910-00-905-7402 


5905-00-909-3815 
5905-00-909-3834 


5905-00-909-3966 


5961-00-912-9008 


5961-00-914-7496 
5950-00-921-3414 
5961-00-923-3940 
5910-00-925-3682 


5961-00-926-2533 


5905-00-927-5449 
5961-00-927-5507 


5961-00-931-0372 


5905-00-931-1064 
5961-00-931-6998 


5910-00-932-5039 
5910-00-933-7537 
5935-00-934-2552 


5910-00-936-3342 
5910-00-937-1328 
5961-00-939-4263 


5910-00-947-1045 
5961-00-950-9887 
5910-00-958-9888 
5905-00-960-0099 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5961-00-978-7468 


5935-00-988-7758 
5961-00-989-2747 


5905-00-998-1795 


5910-00-998-5447 
5910-01-004-2470 


5905-01-005-4652 
5935-01-005-9643 
5962-01-007-0668 


5950-01-008-1996 
5905-01-008-5978 
5910-01-010-7561 


5999-01-010-7829 
5961-01-012-6696 
5905-01-012-9761 
5950-01-013-5115 
5910-01-014-2874 
5905-01-016-8580 
5962-01-019-4022 


5962-01-021-4808 


5910-01-021-5288 


5962-01-021-5875 
6210-01-022-1387 
5910-01-024-4140 


5910-01-024-4141 
5961-01-024-4463 
5962-01-024-5936 
5961-01-025-4627 
5962-01-026-2489 
5962-01-026-8818 


5962-01-027-6863 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


STOCK NUMBER 


5962-01-028-6967 
5950-01-029-5971 
5910-01-030-1770 


5910-01-030-1771 


5962-01-030-2118 
5962-01-030-6352 


5910-01-031-0446 
5962-01-031-1918 
5962-01-031-7030 


5962-01-033-5499 
5910-01-034-9281 
5962-01-034-9832 


5962-01-034-9976 


5950-01-036-1005 
5961-01-036-4461 


5950-01-036-5215 
5905-01-037-8126 


5915-01-038-1422 
5905-01-038-5364 
5905-01-039-3758 
5962-01-039-6395 


5962-01-040-0008 
5962-01-040-1425 
5950-01-040-8757 
5910-01-042-5055 
5962-01-042-5708 
5935-01-043-0640 
5910-01-043-5772 


5910-01-043-5773 
5910-01-043-6897 
5910-01-043-6898 
5910-01-043-6900 


5910-01-043-8883 
5910-01-044-3579 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-01-044-5615 
5910-01-044-8564 
5910-01-045-1605 
5962-01-046-9457 
5962-01-048-5850 
5935-01-049-4128 


5935-01-049-5000 


5935-01-049-5001 


5962-01-050-0918 
5905-01-051-5484 
5962-01-051-6527 
5910-01-053-6833 


5962-01-054-1412 


5961-01-055-4186 
5962-01-055-4258 
5910-01-055-6719 
5910-01-057-2647 


5962-01-057-3455 
5962-01-058-1539 


5962-01-058-7980 
6625-01-061-7314 
5340-01-062-6736 
5340-01-063-2862 
5950-01-064-1189 


5935-01-064-6832 


5962-01-067-9804 
5962-01-068-1044 
5962-01-068-7830 
5905-01-070-8919 
5961-01-073-5463 
5962-01-073-8918 
5905-01-075-2884 
5905-01-075-8656 
5962-01-077-5083 
5962-01-077-7446 
5999-01-082-4375 
5910-01-082-7566 
5962-01-082-9854 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5920-01-083-2238 
5962-01-083-8955 
5962-01-084-6425 


5962-01-085-0603 
5999-01-086-9006 
5962-01-090-8847 
5930-01-091-3651 
5920-01-091-8362 
5930-01-091-8450 
6625-01-092-4631 
6625-01-092-4721 
6625-01-092-4722 
6625-01-092-4723 
6625-01-092-4724 
6625-01-092-4725 
6625-01-092-5183 
6625-01-092-5209 
6625-01-092-5210 
6625-01-092-5217 
6625-01-092-5218 
6625-01-092-5219 
6625-01-092-5220 
6625-01-092-5221 
6625-01-092-5222 
6625-01-092-5223 
6625-01-092-5225 
6625-01-092-5226 
5935-01-092-6538 
6625-01-092-8422 
5962-01-093-6939 
5905-01-094-0839 
5910-01-095-6373 


5999-01-095-6799 
5962-01-096-2155 
5340-01-096-4804 
6625-01-096-5943 
6625-01-096-8911 
5935-01-097-3624 
5962-01-097-5136 
5935-01-097-8072 
5905-01-099-4893 


5930-01-099-9071 
5905-01-099-9427 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-01-099-9428 
5340-01-100-0950 
5905-01-100-2541 
5950-01-101-1740 
5962-01-101-2392 


5962-01-102-0627 


5999-01-102-1049 
5950-01-103-6081 


5905-01-107-6301 
5910-01-107-6304 
5905-01-109-9155 
5962-01-109-9731 


5905-01-109-9733 
5962-01-109-9745 


5962-01-109-9747 
5962-01-110-1574 


5962-01-110-2806 
5962-01-110-2816 
5962-01-110-2828 


5962-01-110-2845 


5962-01-110-2871 
5905-01-110-5143 
5961-01-110-6278 
5962-01-110-7284 


6150-01-111-1717 
5970-01-114-2893 
6625-01-118-8222 
5962-01-120-9327 


5910-01-129-1101 
5905-01-129-4905 


5950-01-129-4991 
5950-01-131-9966 
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CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


690 
40 
1010 
280 


STOCK NUMBER 


5950-01-131-9987 


5950-01-132-4481 
5935-01-133-1127 
5961-01-133-4043 
5905-01-133-6613 
5950-01-134-5206 
5910-01-136-6700 


5961-01-136-6853 
5905-01-136-7995 
5905-01-138-6236 
5950-01-141-8009 


5950-01-141-8575 
5930-01-142-0395 
5910-01-142-3370 
5905-01-143-8369 


5910-01-145-7206 
5962-01-146-1325 
5935-01-149-2471 
5962-01-151-4875 


5930-01-160-8920 
5910-01-161-4712 
5935-01-162-4602 
6625-01-166-8330 
4140-01-169-3935 
5910-01-171-9008 
5962-01-171-9274 
5935-01-175-1804 


5905-01-178-7968 
5905-01-180-0553 
5905-01-180-8916 


5905-01-181-3198 


5961-01-182-9722 
5999-01-190-1399 
5910-01-190-7564 
5895-01-195-6443 
5905-01-204-4549 
5962-01-206-2388 
6695-01-219-5576 
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SECTION IV 


STOCK NUMBER 


6695-01-219-5577 
5985-01-219-9061 


CROSS-REFERENCE INDEXES 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


FIG. ITEM STOCK NUMBER 
1 250 
1 20 
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TM 9-6695-272-34P 


FIG. 


ITEM 


SECTION IV TM 9-6695-272-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
28480 A-1205-0289-1 5999-01-095-6799 12 70 
28480 A-1854-0457-1 5561-01-055-4186 7 760 
34335 AM91120DM 5562-01-077-7446 10 160 
28480 A0160-9002-1REVA 5910-00-244-7170 8 130 
01121 CB2725 5505-00-882-2723 11 120 
01121 CB3325 5905-00-909-3966 10 240 
11 125 

01121 CB4745 5905-00-909-3815 3 340 
01121 CB5105 5505-00-909-3834 3 390 
6 600 

14 80 

01121 CB8205 5905-01-094-0839 12 90 
01121 CB9115 5905-00-927-5449 3 430 
81349 CC22CH100G 5910-00-842-2302 7 40 
81349 CC22CK1R50 5910-00-543-0506 6 100 
14655 CD15F431G500 5910-00-879-6974 6 220 
8 120 

14655 CD15F471G500 5910-00-925-3682 5 90 
8 100 

14552 CD35526 5961-01-012-6696 3 790 
15818 CD35622 5961-00-828-5737 11 290 
81349 CE110100G 5910-00-702-6410 12 10 
81349 CE110560F 5910-00-247-2075 19 20 
81349 CMR05C100DODR 5910-01-053-6833 2 120 
6 170 

81349 CMR05C180JODR 5910-01-043-6900 2 810 
81349 CMROSE200JODR 5910-01-030-1771 2 210 
9 80 

81349 CMRO5E270GODR 5910-01-043-5773 2 80 
6 180 

81349 CMRO5E330GODR 5910-01-043-8883 6 250 
81349 CMRO5E360GODR 5910-01-055-6719 2 70 
81349 CMRO5E510GODR 5910-01-010-7561 9 160 
81349 CMRO5E510GODR 5910-01-010-7561 2 130 
81349 CMRO5E560GODR 5910-01-031-0446 2 110 
81349 CMROSE 620GODR 5910-01-043-6898 3 100 
81349 CMRO5E680GODR 5910-01-044-5615 5 140 
81349 CMRO5E820GODR 5910-01-044-3579 2 60 
5 120 

81349 CMRO5F101FODR 5910-01-057-2647 5 80 
6 260 

15 20 

81349 CMROSF131GODR 5910-01-043-6897 2 140 
6 190 

81349 CMROSF151GODR 5910-01-030-1770 2 260 
6 300 

61349 CMRO5F271G0DR 5910-01-043-5772 2 270 
4 30 

6 210 

81349 CMROSF301GODR 5910-01-044-8564 5 110 
81349 CMRO6F302FODR 5910-01-034-9281 9 150 


l-11 


SECTION IV TM 9-6695-272-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
06141 CM05CD050D03 5910-00-857-7549 2 300 
3 80 
6 270 
81349 CM10ED390G03 5910-00-075-9238 2 320 
81349 CM10FD111G03 5910-00-107-2544 2 150 
61349 CM10FD161G03 5910-00-107-2540 2 200 
5 130 
81349 CM10FD201G03 5910-00-134-0621 2 220 
6 280 
7 180 
81349 CM10FD221G03 5910-00-106-3615 2 240 
7 190 
81349 CM10FD241G03 5910-00-998-5447 6 240 
81349 CM10FD391G03 5910-00-018-0918 6 230 
81349 CQR13A3KE104K3P 5910-01-145-7206 14 40 
81349 CV31D350 5910-00-403-8872 7 210 
09922 DILB24P-108 5535-01-092-6538 3 850 
72136 DM15FC911GO4CR 5910-01-021-5288 3 110 
8 140 
72136 DM15F181J0300WV1 5910-00-544-6742 2 190 
72136 DM15F321F0500WV4CR 5910-00-932-5039 2 290 
27014 DM81LS95N 5962-01-083-8955 10 170 
07263 FDH536 5961-00-978-7468 18 80 
81349 FO2A250V2A 5920-00-280-4960 1 360 
84411 GAH1KB18103V6 5910-00-784-0927 6 60 
8 20 

9 40 

79727 G111-0004 5530-00-492-2561 10 410 
01714 G302714-2 5535-00-934-2552 2 370 
81349 JAN1N4105 5961-01-073-5463 3 820 
81349 JAN1N4370A 5961-00-939-4263 3 750 
8 660 

9 630 

81349 JAN1N4372A 5961-00-903-2990 5 880 
81349 JAN1N5711 5961-00-232-3279 5 860 
81349 JAN1N750A 5961-00-892-3361 3 770 
6 1180 

8 670 

9 650 

81349 JAN1N751A 5961-00-821-2309 5 870 
11 310 

14 160 

81349 JAN1N755A 5961-00-879-3091 5 890 
81349 JAN1N758A 5961-00-894-0684 6 1150 
81349 JAN1N825 5961-00-923-3940 11 320 
81349 JAN1N827 5961-00-950-9887 6 1170 
61349 JAN2N2218A 5961-00-926-2533 2 700 
14 170 

81349 JAN2N3866 5961-00-227-9783 3 930 
8 760 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 JAN2N3866 5961-00-227-9783 9 720 
81349 JAN2N5109 5961-00-412-0650 2 710 
6 1230 
57582 KDM15F141G0501 5910-00-778-9902 2 180 
04713 MC10515BEBS 5962-01-019-4022 3 250 
5 210 
04713 MC12040L 5962-01-007-0668 5 270 
8 290 
9 300 
04713 MC14028BBEBS 5962-01-073-8918 2 390 
04713 MC6821S 5962-01-048-5850 10 110 
04713 MDA990-1 5961-01-025-4627 1 400 
27014 MM74C164N 5962-00-568-7417 9 240 
96906 MS14046-6 5950-01-013-5115 3 150 
96906 MS18130-13 5950-00-921-3414 3 190 
96906 MS18130-6 5950-00-764-9764 6 390 
96906 MS75088-6 5950-01-008-1996 3 160 
96906 MS75089-5 5950-01-029-5971 7 220 
96906 MS75089-7 5950-00-583-8894 2 360 
96906 MS90538-10 5950-00-828-1336 8 200 
81349 M38510-07001BCB 5962-01-021-5875 4 250 
81349 M38510/00205BCB 5962-00-348-2541 13 90 
81349 M38510/00303BCB 5962-00-378-0216 13 100 
81349 M38510/06003BEB 5962-01-082-9854 8 250 
81349 M38510/06101BEB 5962-01-084-6425 5 230 
8 260 
81349 M38510/06301BEB 5962-01-101-2392 2 420 
9 260 
81349 M38510/07003BCB 5962-01-026-2489 5 220 
81349 M38510/07101BCB 5962-01-026-8818 3 240 
4 280 
81349 M38510/07102BEB 5962-01-058-7980 4 180 
81349 M38510/07301BCB 5962-01-030-2118 4 260 
81349 M38510/10101BGC 5962-00-167-6330 5 250 
81349 M38510/10103BGC 5962-00-428-7136 6 450 
81349 M38510/10802BCB 5962-01-040-1425 5 260 
81349 M38510/15102BCB 5962-01-040-0008 13 110 
81349 M38510/30001BCB 5962-01-031-7030 4 110 
13 70 
81349 M38510/30003BCB 5962-01-027-6863 3 270 
4 220 
10 130 
81349 M38510/30005BCB 5962-01-030-6352 4 100 
10 120 
81349 M38510/30006BCB 5962-01-055-4258 21 30 
81349 M38510/30102BCB 5962-01-058-1539 4 70 
10 180 
21 40 
81349 M38510/30107BEB 5962-01-057-3455 4 90 
81349 M38510/30301BCB 5962-01-039-6395 2 410 
4 130 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 M38510/30301BCB 5962-01-035-6395 18 20 
81349 M38510/30501BCB 5962-01-031-1918 4 270 
81349 M38510/30701BEB 5962-01-050-0918 10 210 
81349 M38510/30702BEB 5962-01-067-9804 10 100 
81349 M38510/31004BCB 5962-01-034-9832 4 240 
10 200 

13 80 

81349 M38510/31501BCB 5962-01-077-5083 3 280 
81349 M38510/31513BEB 5962-01-068-1044 4 170 
81349 M38510/31602BEB 5962-01-085-0603 4 160 
81349 M38510/32501BRB 5962-01-102-0627 9 250 
10 220 

20 90 

81349 M39003/01-2976 5910-00-007-3973 7 140 
8 70 

9 70 

81349 M39003/01-2981 5910-00-412-9235 20 20 
81349 M39003/01-3003 5910-00-007-2002 7 120 
16 20 

81349 M39003/01-3006 5910-00-113-5475 4 20 
5 50 

6 140 

7 110 

8 60 

9 60 

10 10 

81349 M39003/01-3024 5910-00-144-4381 11 10 
81349 M39003/01-3026 5910-00-144-4383 6 130 
81349 M39003/01-3032 5910-00-154-0547 14 30 
81349 M39003/01-3058 5910-00-189-3178 20 40 
81349 M39003/01-3076 5910-00-495-0042 7 160 
13 30 

81349 M39003/01-3082 5910-00-420-8555 2 50 
81349 M39003/01-3085 5910-00-211-1261 2 40 
81349 M39003/01-3099 5910-00-160-5469 7 130 
81349 M39003/02-0210 5910-01-004-2470 16 30 
20 30 

81349 M39003/03-0306 5910-01-129-1101 5 60 
81349 M39014/01-1593 5910-01-010-8717 6 90 
81349 M39014/02-1350 5110-00-113-5499 2 10 
3 40 

5 20 

6 80 

8 10 

9 30 

14 20 

81349 M39014/05-2264 5910-00-113-9447 4 10 
7 30 

8 50 

9 50 

10 20 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 M39014/05-2264 5910-00-113-9447 13 10 
20 10 

81349 M39014/20-0109 5910-01-095-6373 2 20 
3 50 

5 10 

6 40 

8 40 

9 10 

81349 M83731/9-231 5930-01-160-8920 1 450 
18324 N82S83N 5962-01-033-5499 4 140 
02113 Q1 1.0 5950-01-036-1005 5 170 
81349 RCR07G103JS 5905-00-106-3666 3 400 
6 480 

10 250 

13 160 

14 90 

81349 RCR07G104JS 5905-00-110-0388 3 490 
4 300 

11 130 

81349 RCR07G105JS 5905-00-116-8554 3 480 
81349 RCR07G121JS 5905-00-110-8812 16 110 
18 40 

81349 RCR07G132JS 5905-00-104-8362 5 310 
81349 RCR07G152JS 5905-00-106-1356 3 380 
81349 RCR07G153JS 5905-00-116-8555 12 100 
81349 RCR07G162JS 5905-00-106-1248 5 300 
81349 RCR07G180JS 5905-00-115-7953 7 330 
81349 RCR07G181JS 5905-00-141-0742 6 510 
61349 RCR07G183JS 5905-00-115-3560 5 330 
81349 RCR07G184JS 5905-00-114-5344 6 530 
81349 RCR07G201JS 5905-00-111-4845 13 170 
81349 RCR07G202JS 5905-00-114-0708 3 510 
6 570 

7 340 

81349 RCR07G203JS 5905-00-106-9356 10 270 
81349 RCR07G205JS 5905-00-104-8367 7 390 
81349 RCR07G223JS 5905-00-116-8556 6 500 
81349 RCR07G270JS 5905-00-113-4860 11 80 
81349 RCR07G302JS 5905-00-131-9729 5 870 
81349 RCR07G331JS 5905-00-114-0710 3 460 
4 290 

5 340 

81349 RCR07G391JS 5905-00-121-9932 7 870 
81349 RCR07G433JS 5905-00-122-0004 5 350 
81349 RCRO7G470JS 5905-00-104-8368 3 440 
5 400 

81349 RCRO7G471JS 5905-00-120-9154 3 360 
5 380 

6 520 

7 350 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RCR07G471JS 5905-00-120-9154 10 280 
81349 RCR07G472JS 5905-00-114-0711 3 370 
11 100 

13 150 

81349 RCR07G473JS 5905-00-141-0717 3 330 
6 540 

81349 RCR07G510JS 5905-00-106-1249 5 360 
81349 RCR07G511JS 5905-00-116-2394 3 350 
5 390 

6 550 

81349 RCR07G512JS 5905-00-111-1679 3 410 
5 320 

81349 RCR07G562JS 5905-00-141-0744 6 590 
11 140 

81349 RCR07G680JS 5905-01-138-6236 18 50 
81349 RCR07G681JS 5905-00-135-6046 2 470 
5 410 

10 260 

81349 RCR07G752JS 5905-00-141-1132 3 420 
6 560 

81349 RCR07G753JS 5905-00-121-9938 3 500 
81349 RCR07G822JS 5905-00-104-8358 6 580 
81349 RCR07G911JS 5905-00-485-4554 2 480 
81349 RCR20G681JS 5905-00-111-8357 7 860 
28480 RDM15E300J3C 5910-00-244-7164 6 810 
00853 RDM15F821G3C 5910-00-556-3097 3 90 
9 120 

94375 RF-03152M 5935-01-149-2471 1 10 
81349 RJR24FW502P 5905-01-012-9761 6 1120 
81349 RLRO7C1001FS 5905-01 - 143-8369 3 520 
4 310 

6 610 

10 300 

16 90 
81349 RLRO7C1180FS 5505-01 -204-4549 6 1040 
81349 RLRO7C5900FS 5905-01-181-3198 16 130 
17 50 

81349 RLRO7C6490FS 5905-01-180-8916 14 120 
16 160 

17 80 

81349 RLRO7C8251FS 5905-01 -178-7968 11 240 
81349 RLRO7C8451FS 5905-01-180-0553 11 200 
81349 RLR32C3300GR 5905-01-070-8919 6 830 
81349 RL42S680GTX 5905-00-403-3452 6 820 
81349 RNC55H40R2FS 5905-00-532-2092 3 580 
7 660 

81349 RNC55J1002BS 5905-00-233-7104 11 230 
81349 RNC55J3001BS 5905-00-284-5508 11 250 
81349 RNC55K10ROFS 5905-00-243-2199 2 590 
5 800 

6 680 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


61349 


81349 


11349 


81349 


81349 


81349 
81349 


81349 


61349 
81349 
81349 
81349 
61349 
81349 


RNC55K10ROFS 


RNC55K1000FS 


RNC55K1001FS 


RNC55K1002FS 


RNC55K11R0FS 


RNC55K11R8FS 


RNC55K1101FS 


RNC55K1131FS 


RNC55K1181FS 


RNC55K12R1FS 


RNC55K12R4FS 


RNC55K12R7FS 


RNC55K1210FS 
RNC55K1211FS 


RNC55K1212FS 


RNC55K1272FS 
RNC55K13R3FS 
RNC55K1302FS 
RNC55K1331FS 
RNC55K1332FS 
RNC55K1371FS 


5905-00-243-2199 


5905-00-432-0380 


5905-00-432-0381 


5905-00-479-3990 


5905-00-511-1396 


5905-00-232-9353 


5905-00-139-1674 


5905-00-004-6114 


5905-00-295-4278 


5905-00-308-7847 


5905-00-112-5124 


5905-00-232-9426 


5905-00-481-1328 
5905-00-425-1911 


5905-00-431-1825 


5905-00-432-0385 
5905-00-236-0973 
5905-00-196-6868 
5905-00-432-0386 
5905-00-432-0387 
5905-00-307-3812 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RNC55K1400FS 5905-00-306-1413 6 620 
81349 RNC55K1402FS 5905-00-431-5161 5 710 
7 580 
61349 RNC55K1431FS 5905-00-197-4294 3 650 
7 630 
81349 RNC55K1432FS 5905-00-432-0389 6 1100 
e1349 RNC55K1471FS 5905-00-431-7827 3 610 
81349 RNC55K1473FS 5905-00-286-5318 6 1020 
81349 RNC55K15ROFS 5905-00-337-7595 8 380 
9 580 
81349 RNC55K1501FS 5905-00-431-7828 5 520 
6 1030 
81349 RNC55K1502FS 5905-00-004-6118 5 770 
7 430 
81349 RNC55K1503FS 5905-00-012-3937 6 930 
81349 RNC55K1540FS 5905-00-308-6531 3 530 
5 420 
81349 RNC55K1541FS 5905-00-004-6119 6 870 
81349 RNC55K1542FS 5905-00-432-0390 10 330 
81349 RNC55K1620FS 5905-00-096-4167 5 440 
7 700 
81349 RNC55K1621FS 5905-00-432-6373 7 510 
81349 RNC55K1651FS 5905-00-721-3701 8 560 
9 390 
81349 RNC55K1782FS 5905-00-451-4031 3 720 
81349 RNC55K18R2FS 5905-00-232-9808 2 620 
8 390 
9 590 
81349 RNC55K1820FS 5905-00-156-6558 5 790 
81349 RNC55K1821FS 5905-00-258-5418 5 580 
81349 RNC55K1871FS 5905-00-004-6120 5 480 
81349 RNC55K1910FS 5905-00-588-9401 6 990 
81349 RNC55K20ROFS 5905-00-131-8907 2 600 
5 690 
6 660 
8 590 
9 420 
81349 RNC55K2000FS 5905-00-432-0400 9 400 
81349 RNC55K2001FS 5905-00-432-0401 2 560 
5 460 
7 440 
9 810 
81349 RNC55K2002FS 5905-00-432-0402 10 850 
81349 RNC55K2101FS 5905-00-264-4065 5 730 
81349 RNC55K2151FS 5905-00-432-0405 6 840 
81349 RNC55K2211FS 5905-00-243-1450 6 900 
81349 RNC55K2261FS 5905-00-758-4789 6 850 
81349 RNC55K2321FS 5905-00-432-6377 5 550 
81349 RNC55K2370FS 5905-00-430-1509 9 380 
81349 RNC55K2372FS 5905-00-452-0726 5 540 
81349 RNC55K24R3FS 5905-00-232-9853 8 530 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RNC55K24R3FS 5905-00-232-9853 9 340 
81349 RNC55K24R9FS 5905-00-232-9912 3 590 
61349 RNC55K2431FS 5905-00-721-3705 5 470 
81349 RNC55K2492FS 5905-00-250-5839 6 1080 
81349 RNC55K2610FS 5905-00-432-9149 2 520 
7 460 
8 520 
9 320 
81349 RNC55K2613FS 5905-00-469-8613 6 910 
81349 RNC55K2740FS 5905-00-227-4955 8 620 
81349 RNC55K2870FS 5905-00-254-2451 8 570 
81349 RNC55K2871FS 5905-00-432-6380 7 680 
81349 RNC55K3010FS 5905-00-432-0414 6 760 
81349 RNC55K3011FS 5905-00-432-9152 5 680 
6 640 
14 140 
81349 RNC55K3012FS 5905-00-142-0957 7 400 
81349 RNC55K31R6FS 5905-00-005-2891 2 610 
81349 RNC55K3160FS 5905-00-264-4052 3 550 
5 430 
9 460 
81349 RNC55K3240FS 5905-00-250-6216 6 1000 
81349 RNC55K3320FS 5905-00-758-4794 8 550 
9 360 
10 360 
81349 RNC55K3321FS 5905-00-140-7143 2 630 
5 530 
14 130 
81349 RNC55K3480FS 5905-00-264-4330 7 450 
81349 RNC55K3481FS 5905-00-452-0731 7 530 
81349 RNC55K3482FS 5905-00-147-4246 8 610 
9 440 
81349 RNC55K3571FS 5905-00-304-1303 5 590 
81349 RNC55K3651FS 5905-00-112-0972 3 740 
81349 RNC55K3652FS 5905-00-721-3712 6 920 
81349 RNC55K3740FS 5905-00-327-9229 7 690 
81349 RNC55K3741FS 5905-00-430-5798 7 540 
81349 RNC55K4020FS 5905-00-270-1293 6 670 
7 490 
81349 RNC55K4021FS 5905-00-432-0416 6 700 
8 600 
9 430 
81349 RNC55K4022FS 5905-00-432-0418 6 960 
81349 RNC55K4120FS 5905-00-142-0972 8 330 
9 530 
81349 RNC55K4220FS 5905-00-452-0734 3 620 
81349 RNC55K4221FS 5905-00-431-7830 6 780 
81349 RNC55K4420FS 5905-00-365-5582 3 560 
81349 RNC55K4750FS 5905-00-308-6307 3 660 
81349 RNC55K4751FS 5905-00-112-0985 6 1060 
81349 RNC55K4752FS 5905-00-250-6220 10 840 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 


81349 
81349 


81349 


81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 
81349 


81349 
81349 


RNC55K4871FS 
RNC55K49R9FS 


RNC55K4990FS 


RNC55K4991FS 


RNC55K4992FS 
RNC55K5111FS 
RNC55K5231FS 
RNC55K5490FS 
RNC55K5620FS 


RNC55K5621FS 
RNC55K5622FS 
RNC55K5760FS 


RNC55K6040FS 


RNC55K6042FS 


RNC55K61R9FS 


RNC55K 6190FS 


RNC55K6492FS 
RNC55K6650FS 


RNC55K68R1FS 
RNC55K6810FS 


5905-00-506-6397 
5905-00-286-5305 


5905-00-432-0420 


5905-00-43-0421 


5905-00-250-5986 
5905-00-432-0422 
5905-00-495-4953 
5905-00-156-6560 
5905-00-270-4961 


5905-00-432-6384 
5905-00-432-6385 
5905-00-346-8062 


5905-00-432-0425 


5905-00-112-0982 
5905-00-721-3727 
5905-00-554-8735 


5905-00-147-7287 
5905-00-721-3732 


5905-00-721-3733 
5905-00-270-1400 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RNC55K6810FS 5905-00-270-1400 17 100 
81349 RNC55K6811FS 5905-00-451-7275 7 560 
15 70 
81349 RNC55K6812FS 5905-00-233-9157 11 180 
81349 RNC55K6981FS 5905-00-236-6632 5 740 
6 1050 
81349 RNC55K7321FS 5905-00-554-8434 8 300 
9 490 
81349 RNC55K75ROFS 5905-00-425-1919 3 540 
81349 RNC55K7500FS 5905-00-140-7182 2 570 
8 460 
9 480 
14 110 
81349 RNC55K7501FS 5905-00-432-6389 5 660 
81349 RNC55K7871FS 5905-00-721-3737 5 610 
8 580 
9 410 
11 170 
81349 RNC55K7872FS 5905-00-138-6957 6 800 
81349 RNC55K80R6FS 5505-00-189-1159 20 100 
81349 RNC55K8060FS 5905-00-432-0429 2 660 
81349 RNC55K8250FS 5905-00-432-0431 5 700 
6 650 
81349 RNC55K8251FS 5905-00-721-3739 7 570 
11 260 
81349 RNC55K8661FS 5905-00-005-2698 8 470 
81349 RNC55K9090FS 5905-00-431-7832 6 730 
81349 RNC55K9530FS 5905-00-467-1398 8 450 
81349 RNC55K9531FS 5905-00-432-0439 10 820 
81349 RNC55K9761FS 5905-00-432-0440 10 810 
81349 RNC60J1000FS 5905-00-451-0770 6 890 
81349 RNC60K1004FS 5905-00-189-2454 6 880 
81349 RNC60K1182FS 5905-00-426-7130 3 670 
6 790 
81349 RNC60K1211FS 5905-00-426-7120 6 750 
81349 RNC60K2872FS 5905-00-452-0747 6 1070 
81349 RNC60K3921FS 5905-00-259-4627 5 540 
7 590 
81349 RNC60K4640FS 5905-00-005-2893 3 570 
81349 RN65F56R2F 5905-00-021-6517 2 580 
15636 R4174-1 5945-00-478-1301 16 80 
55285 SILPAD400 5970-01-114-2893 3 220 
80063 SM-B-54C391 5935-00-775-2644 14 60 
80063 SMD2006646-4 5910-00-958-9888 7 90 
23880 SMM18D/7-1 5935-00-446-8768 20 50 
01295 SN74165N 5962-01-097-5136 10 190 
01295 SN74174N 5962-01-096-2155 21 50 
04713 553723 5961-00-442-9470 5 980 
04713 555651 5961-00-450-6345 3 900 
6 1200 
7 810 
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SECTION IV TM 9-6695-272-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
04713 SZ10939-257 5961-00-828-5639 11 330 
18324 S8273F/883B 5962-01-024-5936 4 210 
98978 TXBF032-0258 5599-00-789-3794 6 420 
84148 UA110HMQB 5962-00-615-6101 5 280 
28480 0121-0060 5910-00-103-7897 7 200 
28480 0122-0059 5961-01-036-4461 3 800 
5 900 
28480 0122-0089 5561-01-133-4043 8 680 
28480 0140-0170 5910-00-477-5023 9 140 
28480 0140-0202 5910-00-852-2655 2 170 
28480 0140-0215 5910-00-023-2355 2 160 
28480 0140-0220 5910-00-772-6726 8 150 
9 100 
28480 0140-0223 5910-00-933-7537 2 230 
28480 0140-0234 5910-00-494-5056 6 290 
28480 0150-0059 5910-01-107-6304 6 10 
28480 0160-0136 5910-00-472-5004 9 130 
28480 0160-0300 5910-00-058-7916 3 130 
28480 0160-0301 5910-00-626-9499 14 50 
28480 0160-0938 5910-00-138-1320 5 100 
28480 0160-2199 5910-00-244-7164 2 250 
28480 0160-2202 5910-00-719-9879 2 90 
7 170 
28480 0160-2203 5910-00-406-4320 2 100 
9 90 
28480 0160-2204 5910-00-463-5949 6 200 
8 110 
9 110 
28480 0160-2209 5910-00-472-5003 2 280 
28480 0160-2220 5910-00-276-8586 8 90 
28480 0160-2237 5910-00-172-3128 6 70 
28480 0160-2265 5910-00-444-6725 7 100 
28480 0160-2307 5910-00-406-9675 2 330 
28480 0160-2611 5910-01-024-4140 6 160 
16 40 
17 10 
28480 0160-2930 5910-00-465-9754 5 30 
7 10 
28480 0160-3405 5910-01-024-4141 8 80 
28480 0160-3456 5910-01-014-2874 16 10 
28480 0160-4299 5910-01-082-7566 3 60 
28480 0160-4557 5910-01-161-4712 6 110 
28480 0160-4822 5910-01-171-9008 3 20 
28480 0180-0098 5910-00-430-5947 3 70 
15 10 
28480 0180-0309 5910-01-136-6700 3 10 
14 10 
28480 0180-1746 5910-00-430-6036 7 150 
28480 0180-1779 5910-00-852-3030 6 120 
28480 0180-2671 5910-01-190-7564 1 100 
15942 0213-1-1028-2 5962-01-028-6967 4 200 
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28480 03335-60103 6695-01-219-5577 1 250 
28480 03335-60104 6695-01-219-5576 1 240 
28480 03335-66501 6625-01-092-5217 1 160 
28480 03335-66503 6625-01-092-5218 1 120 
28480 03335-66504 6625-01-092-5219 1 130 
28480 03335-66505 6625-01-092-4721 1 110 
28480 03335-66507 6625-01-092-5222 1 140 
28480 03335-66509 6625-01-092-5225 1 170 
28480 03335-66510 6625-01-092-5209 1 330 
28480 03335-66511 6625-01-092-4722 1 180 
28480 03335-66512 6625-01-092-4631 1 320 
28480 03335-66513 6625-01-092-5223 1 210 
28480 03335-66514 6625-01-092-4723 1 190 
28480 03335-66515 6625-01-092-5210 1 310 
28480 03335-66516 6625-01-092-8422 1 200 
28480 03335-66517 6625-01-092-4725 1 230 
28480 03335-66522 6625-01-092-4724 1 220 
28480 03335-66532 6625-01-092-5220 1 150 
28480 03335-66536 6625-01-092-5221 1 260 
28480 0333566538 6625-01-092-5226 1 135 
28480 0403-0029 5340-01-100-0950 1 40 
28480 0403-0147 5999-01-010-7829 1 380 
28480 0490-0745 5945-00-506-7341 12 80 
28480 0520-0128 5305-00-414-5053 18 70 
28480 0520-0129 5305-00-587-7656 18 60 
28480 0683-0825 5905-00-402-4251 15 50 
28480 0683-1005 5910-00-960-0099 3 470 
11 110 
28480 0683-2745 5910-00-931-1064 3 450 
28480 0683-3625 5910-01-110-5143 3 690 
28480 0683-4755 5905-00-498-6062 6 490 
28480 0698-3223 5910-01-099-9427 2 650 
28480 0698-3437 5910-00-402-7080 11 90 
28480 0698-4406 5910-01-107-6301 6 810 
28480 0698-4421 5905-01-099-9428 6 690 
28480 0698-4424 5910-01-136-7995 7 500 
28480 0698-4439 5905-01-099-4893 2 640 
7 520 

28480 0698-4445 5905-01-109-9155 11 150 
28480 0698-4454 5910-01-109-9733 6 470 
28480 0698-4465 5905-01-075-8656 6 1110 
28480 0698-4454 5910-00-615-7521 11 210 
28480 0698-4519 5910-01-005-4652 6 980 
28480 0698-7956 5910-01-100-2541 6 1010 
28480 0757-0413 5910-00-728-9971 3 600 
28480 0757-0416 5910-00-998-1795 2 490 
5 760 

8 500 

9 470 

18796 080503CZ5U0 103M 5910-00-905-7402 19 10 
18796 080503CZ5U0103M 5910-00-905-7402 5 40 
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PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
28480 08553-6012 5950-00-138-1335 3 860 
27264 09-65-1031 5935-01-049-4128 12 40 
19 70 
27264 09-65-1051 5935-01-064-6832 11 50 
12 50 
27264 09-65-1061 5935-01-049-5001 11 40 
20 60 
27264 09-65-1081 5935-01-049-5000 11 30 
12 30 
27264 09-65-1101 5999-01-102-1049 11 20 
80131 1N3956 5961-00-762-3115 2 680 
3 830 
5 850 
6 1160 
8 690 
9 660 
59474 10133-13 5950-01-040-8757 7 260 
18876 10687336 5935-00-068-3546 15 40 
19 50 
82389 1141039 5930-00-242-9811 1 440 
18876 11065095-004 5910-00-725-0495 6 350 
28480 1200-0474 5935-00-368-1776 18 90 
28480 1200-0659 5935-01-097-3624 10 400 
28480 1205-0037 6625-00-403-6593 6 410 
28480 1250-0083 5935-00-804-5144 1 800 
28480 1250-0102 5935-00-988-7758 1 290 
28480 1250-1205 5935-01-043-0640 8 170 
28480 1250-1486 5935-01-162-4602 18 10 
28480 1251-4040 5935-01-097-8072 13 40 
28480 1251-4483 5999-01-190-1399 10 40 
28480 1251-4486 5935-01-133-1127 19 40 
28480 1460-0553 5999-01-086-9006 1 270 
28480 1460-1345 5340-01-062-6736 1 280 
24226 15/472 5950-01-129-4991 9 180 
80009 156-0277-00 5962-00-365-5977 13 120 
55680 16ELA2200T 5910-01-142-3370 13 20 
16428 17743 6150-01-111-1717 1 50 
28480 1810-0136 5905-01-008-5978 13 180 
28480 1810-0167 5905-01-129-4905 8 630 
9 610 
28480 1810-0294 5905-01-133-6613 5 810 
28480 1820-0196 5962-00-451-3131 3 310 
14 70 
28480 1820-0804 5962-01-146-1325 5 240 
28480 1820-0806 5962-01-034-9976 2 380 
7 300 
28480 1820-0976 5962-01-206-2388 6 440 
28480 1820-1089 5962-01-110-2871 13 60 
28480 1820-1146 5962-01-151-4875 2 400 
4 120 
28480 1820-1196 5962-01-109-9747 4 150 
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28480 1820-1200 5962-01-109-9745 10 70 
21 20 
28480 1820-1205 5962-01-171-9274 4 80 
28480 1820-1211 5962-01-109-9731 4 190 
16 70 
28480 1820-1416 5962-01-093-6939 10 60 
28480 1820-1423 5962-01-110-2828 10 90 
16 60 
20 80 
28480 1820-1433 5962-01-110-2816 21 10 
28480 1820-1470 5962-01-110-2845 4 50 
13 50 
28480 1820-1480 5962-01-046-9457 10 150 
28480 1826-0043 5962-01-120-9327 2 460 
3 300 
6 460 
7 320 
28480 1826-0062 5962-01-042-5708 7 810 
28480 1826-0312 5962-01-110-1574 6 430 
10 80 
11 60 
28480 1826-0356 5962-01-110-2806 3 260 
28480 1853-0010 5961-00-931-6998 7 770 
14 180 
28480 1853-0018 5961-00-989-2747 6 1210 
8 710 
9 670 
28480 1853-0020 5961-00-904-2540 3 910 
5 970 
28480 1854-0019 5961-00-108-4783 6 1220 
7 790 
28480 1854-0071 5961-00-137-4608 18 100 
28480 1854-0092 5961-01-136-6853 3 870 
28480 1854-0215 5961-00-892-8706 3 940 
6 1250 
28480 1854-0226 5961-00-074-4419 3 880 
28480 1854-0296 5961-00-110-5144 5 960 
28480 1854-0305 5961-00-250-8132 6 1270 
28480 1854-0345 5961-00-401-0507 3 950 
28480 1854-0351 5961-00-892-8706 5 950 
28480 1854-0354 5961-00-472-5039 8 740 
9 700 
28480 1854-0394 5961-01-024-4463 18 110 
28480 1854-0404 5961-00-408-5807 7 800 
28480 1855-0062 5961-00-222-6451 3 920 
28480 1855-0308 5961-00-137-4582 5 830 
87695 189246-6 5935-01-005-9643 19 60 
28480 1901-0025 5961-00-978-7468 11 800 
12 110 
28480 1901-0044 5961-00-717-3670 6 1130 
7 750 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
28480 1901-0050 5961-00-914-7496 2 690 
28480 1901-0247 5961-00-927-5507 3 780 
5 840 
8 650 
28480 1901-0364 5961-00-005-8094 13 130 
28480 1901-0535 5961-00-451-8685 6 1140 
28480 1902-0128 5961-00-802-0058 3 760 
28480 1902-0692 5961-00-478-1290 10 370 
28480 1902-3054 5961-01-110-6278 5 200 
28480 1902-3073 5961-00-233-4653 3 840 
28480 1902-3136 5961-00-478-1295 11 340 
56289 192P27352 5910-00-135-8508 3 120 
56289 192P82292 5910-00-947-1045 6 320 
80131 2N3638A 5961-00-912-9008 2 720 
3 890 
5 910 
7 780 
04713 2N3904 5961-00-892-8706 5 920 
8 730 
9 690 
80131 2N3906 5961-00-931-0372 8 720 
9 680 
11 350 
80131 2N4917 5961-00-179-8478 5 940 
80131 2N5179 5961-00-401-0507 6 1190 
8 750 
9 710 
80131 2N5245 5961-00-350-8299 5 990 
80131 2N5401 5961-00-173-3428 6 1260 
80131 2N5583 5961-00-255-9506 6 1240 
94990 21-24425J01 5910-00-689-8751 7 20 
28480 2100-0567 5905-01-075-2884 7 710 
28480 2100-3122 5905-00-003-2538 11 270 
28480 2100-3154 5905-00-243-1612 5 290 
11 70 
28480 2100-3207 5905-01-038-5364 14 150 
28480 2100-3212 5905-01-051-5484 7 740 
28480 2100-3273 5905-01-039-3758 7 720 
28480 2100-3353 5905-01-037-8126 8 640 
9 620 
28480 2110-0010 5920-01-091-8362 12 60 
28480 2110-0269 5999-00-333-9620 12 20 
28480 2110-0543 5920-01-083-2238 1 870 
28480 2110-0545 5999-01-082-4375 1 60 
27264 22-03-2121 5935-01-175-1804 10 30 
20 70 
14844 22728-6200 5950-00-150-0943 3 200 
5 150 
6 360 
8 180 
9 190 
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71785 252-15-30-008 5935-00-138-5209 15 30 
37695 257977-14 5910-00-577-1759 7 70 
94117 280044P11 5935-00-481-4141 8 700 
10 390 
74306 2810007 5955-00-571-9496 3 320 
56289 292P15252 5910-00-521-0524 6 840 
56289 292P1549R8 5910-00-936-3342 9 170 
56289 292P33252 5910-00-506-7054 8 160 
56289 292P68352 5910-00-506-7026 6 330 
80131 3N138 5961-00-179-3776 5 1000 
56289 30D506G0160B9 5910-00-439-5767 19 30 
80294 3006P 1-503 5905-00-359-5408 5 820 
7 730 
59660 301-000-C0H0-439B 5910-00-247-8942 7 50 
59660 301-000-C0H0-919B 5910-00-758-5371 7 60 
28480 8050-0008 5310-00-587-6563 18 120 
28480 3101-1609 5930-00-372-1972 1 430 
28480 3101-1860 5930-01-091-3651 13 190 
28480 3101-2123 5930-01-091-8450 21 70 
28480 3101-2124 5930-01-142-0395 21 60 
28480 3103-0016 5930-01-099-9071 12 120 
28480 3160-0097 4140-01-169-3935 1 340 
13499 351-1159-050 5962-01-068-7830 10 230 
13499 352-0792-020 5961-00-401-0507 5 930 
56289 36DX153G015AB2A 5910-01-045-1605 1 90 
13499 382-0038-060 5905-01-016-8580 2 670 
22903 401413-01 5962-01-051-6527 9 280 
06845 4033360-0703 5935-00-372-1678 10 380 
59474 4435-1G 5950-01-036-5215 7 250 
56289 5CZ5U1C5X0050C5 5910-00-064-2919 3 30 
6 50 
8 30 
9 20 
56289 5C11B7S 5910-00-234-9817 7 80 
98291 50-027-0000 5935-00-934-2552 6 400 
28480 5040-5112 5999-00-230-8834 10 50 
28480 5040-7201 5340-01-063-2862 1 30 
28480 5040-7202 6625-01-118-8222 1 460 
28480 5040-7219 6625-01-096-5943 1 80 
28480 5040-7220 6625-01 -096-8911 1 70 
28480 5060-0329 6625-01-061-7314 1 390 
28480 5060-9596 5985-01-219-9061 1 20 
28480 5060-9557 6625-01-092-5183 18 30 
28480 5060-9804 5340-01-096-4804 1 420 
28480 5060-9937 5895-01-195-6443 1 410 
50436 5061-0077 6625-01-166-8330 1 350 
60705 563CY5SBA250EC103Z 5910-00-937-1328 6 20 
97942 581R688H06 5962-01-054-1412 2 440 
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97942 581R688H06 5962-01-054-1412 3 290 
9 290 
37695 646264-901 5961-01-182-9722 9 640 
14752 650B1A474J 5910-01-042-5055 5 70 
14933 7800901BB 5962-01-110-7284 2 430 
8 280 
9 270 
03538 71844958 5962-01-021-4808 2 450 
8 270 
72982 815-200X5U0503M 5910-00-067-5918 6 30 
18876 9059370 5910-00-617-9349 2 30 
28480 9100-0539 5950-01-131-9966 5 180 
7 240 
28480 9100-1393 5950-00-401-3345 7 290 
28480 9100-1622 5950-00-431-3157 8 220 
9 220 
28480 9100-1623 5950-00-476-5686 7 230 
28480 9100-1628 5950-00-455-0165 9 200 
28480 9100-1635 5950-01-134-5206 8 210 
28480 9100-1641 5950-00-431-3203 16 50 
28480 9100-2556 5950-01-141-8575 2 350 
28480 9100-3315 5950-01-064-1189 3 180 
6 380 
28480 9100-3318 5950-01-101-1740 7 280 
28480 9100-3334 6210-01-022-1387 3 230 
28480 9100-3345 5950-01-141-8009 5 160 
8 190 
28480 9100-3551 5950-01-131-9987 3 170 
6 370 
28480 9100-3807 5950-01-103-6081 7 270 
9 210 
28480 9100-3511 5950-01-132-4481 3 140 
28480 9135-0002 5915-01-038-1422 8 240 
28480 9170-0894 5950-00-443-9512 3 210 
4 40 
5 190 
8 230 
9 230 
34148 93L28DMQB 5962-01-090-8847 4 60 
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